

DEVAL L. PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BSGBY, MD 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 

COMMISSIONER 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 


01/19/2012 


Robert Kidd 

Assistant District Attorney, Bristol County 


Dear ADA Kidd, 

Enclosed is the information you requested in regards to Commonwealth vs. Included 

are copies of the following: 

1. Curriculum Vitae for Annie Dookhan and Kate Corbett. 

2. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

3. Control Cards with analytical results for samples # 

4. Analysis sheets with custodial chemist’s hand notations and test results. 

5. GC/Mass Spectral analytical data for samples 

Annie Dookhan was the custodial chemist and performed the preliminary testing and net weight for 
tills sample. Kate Corbett analyzed the GC/MS data for tills sample. 

If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 


Sincerely^ 

Annie Dookhan 
Chemist 

Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6622 
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Curriculum Vitae 


Annie Khan (Dookhan) 

Education: 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Master of Science in Chemistry 
University of Massachusetts, Boston, Ma, Bachelor of Science 
Major: Biochemistry 
Minor: Economics 

Experience: 

2003 - present 

Chemist 1, II , Massachusetts Department of Public Health, Drug Analysis Laboratory 
♦Responsible for the identification of illicit drugs to determine violations of harmful and narcotic drug laws. 
♦Writing of the Standard Operating Procedures (SOPs) and Protocols. 

♦Responsible for the Quality Control and Quality Assurance of analytical instruments, reagents and 
controls/standards. 

♦Maintenance and repairs of analytical instruments. 

♦Trained in the use of complex analytical instrumentation, microscopes and balances for the purpose of drug 
analysis. 

♦Qualified as an expert witness in Massachusetts Courts and U,S. District Court. 

♦Completed six-week training course conducted by senior staff within the Department of Public Health, Drug 
Analysis Laboratory. 

* Appointed Assistant Analyst by Assistant Commissioner of Public Health. 

♦Notary Public, 

2001-2003 

QC Analyst L H , UMMS-Massachusctts Biologic Laboratory, QC Material Control 

♦Completed proficiency training conducted by a member of the staff within the MBL Quality Control and Quality 
Assurance Department for the Food and Drug Administration. 

♦Method Development for creating new techniques for the QC Dept, and FDA. 

♦Writing, revising and reviewing the Standard Operating Procedures (SOPs). 

♦Trained and supervised new chemists and interns for the department, 

♦Routine QC testing of products for the FDA. 

♦Trained in the use of complex analytical instrumentation, and balances for the purpose of QC analysis for product 
and validation projects. 

♦Calibration, preventive maintenance, QC and QA of analytical instrumentation. 

♦Complete testing of chemicals for Vendor Validation Project for the FDA, 

♦Compendial testing and interpretation of the USP, ACS, FCC, AOAC, Merck Index, PDR, etc. 

Additional Courses: 

Department of Justice - Forensics Professionals 
Introduction to Forensic Drug Chemistry 
Chemical Spot Test and Mechanism for Illicit Drugs 
Forensic Mass Spectrometry 
Forensic Science 10): An Introduction 
Fundamentals of Forensic Questioned Documents 

Additional Trainings: 

Good Laboratory Practice/Good Manufacturing Practice (GLP/GMP) naming with Massachusetts Biologic 
Laboratory. 

Quality Control/Quality Assurance (QC/QA) training according to FDA Codes and Regulations, 

Gas Chromatography (GC) and Gas Chromatograpby/Mass Spectrometry (GC/MS) trainings with Agilent 
Technologies and Restek, 

High Power Liquid Chromatography (HPLC)and HPLC/MS/MS trainings with Waters Cooperation. 

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) training with Spectres and Spectuni One. 

Ultraviolet-Visible Spectroscopy (UV-Vis) training with Agilent Technologies and Beckman. 

Total Organic Carbon Analyzer (TOC) fr aming with MBL and Sievers. 

Associations: 

American Chemical Society (ACS) 

Northeastern Association of Forensics Science (NEAFS) 


Perspectives in Expert Testimony 
Evidence Analysis 
Ethics in Forensic Science 
Transition to Leadership 
Fundamentals of Forensic Toxicology 



Curriculum Vitae 


Kate A. Corbett 
Education 

Bachelor of Science Degree, CHEMISTRY May 2003 
MERRIMACK COLLEGE 

Coursework included: Organic Chemistry, Inorganic Chemistry, Quantitative 
Analysis, Instrumental Analysis, Physical Chemistry, Physics, Calculus 


Employment 

Chemist II State Laboratory Institute (March 2008-Present) 

Massachusetts Department of Public Health 

Drug Analysis Laboratory 

> Responsible for the identification of substance and trafficking substances to 
determine violation of the Massachusetts drug laws 

> Responsible for the identification of pharmaceuticals to determine violation of 
the Massachusetts drug laws 

> Operate analytical instrumentation, microscopes and balances for forensic 
drug analysis 

Chemist I State Laboratory Institute (2005-March 2008) 

Massachusetts Department of Public Health 

Drug Analysis Laboratory 

> Responsible for the identification of substance to determine violation of the 
Massachusetts drug laws 

■> Operate analytical instrumentation for the purpose of performing forensic 
drug analysis 

> Successfully completed an eight week training course in the analysis of drugs 
conducted by senior staff of the Department of Public Health, Drug Analysis 
Laboratory 

> Appointed an assistant analyst for the Department of Public Health, Drug 
Analysis Laboratory in 2005. 

Research Associate (September 2003 - August 2005) 

SENSOR TECHNOLOGIES, INC - Shrewsbury, MA 

> Prepared chemistries used in making sensor beads 

> Generated and examined sensors employing fluorescence spectroscopy 

> Performed protein, dye and sugar assays using UV/VIS spectrophotometry 

> Carried out titrations on ricin using fluorescence correlation spectroscopy 

> Statistical analysis of experimental data 

Intern (March 2003 - August 2003) 

MASSACHUSETTS STATE POLICE CRIME LABORATORY - Sudbury, MA 

> Assisted in the gathering of case files to fulfill the National Institute of 
Justice’s No Suspect Backlog Reduction Grant 

> Observed in the Evidence, Criminalistics, DNA, Drug, Trace, Toxicology, and 
Bomb/Arson Units 
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PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL INFORMATION 


Boston Drug Laboratory 
Tel (617) 983-6622 
Fax (617) 983-6625 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 

State Laboratory Institute Amherst Drug Laboratory 

Tel (413) 545-2601 
Fax (413) 545-2608 


Boston Honrs 

8 : 00 - 11:00 
2:00 - 4:00 


DRUG RECEIPT 


Amherst Hours 

9:00-12:00 

1:00-3:00 


City or Department: Mew Bedford 


Police Reference No.: 



Name and Rank of Submitting Officer: Pet Kelly A Almeida 


Defendants) Name (last, first, initial): 



To be completed by Submitter To be completed by Lab Personnel 

Description of Items Submitted Gross Weight Lab Number 


1-PB Veg (10-3674-PR) 

! «■ 7VA 

29-Tabs (10-3673-PR) 

| 7T 

! 


1 

20-Tabs(10-3670-PR) 

! Z.fe. 

¥ 

100-Tabs (10-3669-PR) 

\5ntT 

92-Tabs(10-3672-PR) 


83-Tabs{10-3671-PR) 

i PS' /l 

^-Tabs (1 0-3668-PR) 

' fSh, i t -1 -f V 



Received by: _ Date: / ^ Iff 












PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL INFORMATION 


Boston Drug Laboratory 
Tel (617) 983-6622 
Fax (617) 983-6625 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 

State Laboratory Institute Amherst Drug Laboratory 

Tel (413) 545-2601 
Fax (413) 545-2608 


Boston Hours 

8:00 - 11:00 
2:00 - 4:00 


DRUG RECEIPT 


Amherst Hours 

9:00-12:00 

1:00-3:00 


City or Department: New Bedford 


Police Reference No.: 



Name and Rank of Submitting Officer: Pet Kelly A Almeida 


Defendant(s) Name (last, first, initial): 



To be completed by Submitter To be completed by Lab Personnel 

Description of Items Submitted Gross Weight Lab Number 


2-Vials Liquid (10-3667-PR) 

A) 1-Vial of Liquid (10-3863-PR) 

B) 1-Vial of Liquid (10-3864-PR) 

Jt. 

C) 1-Vial of Liquid (10-386§-PR) 

:-j||5) : tz.f’zrrc 

D) 1-Vial of Liquid (10 -3866-PR) 

E) 1-Vial of Liquid {10-3867-PR) 

F) 1-Vial of Liquid (10-3868-PR) 











PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL INFORMATION 


Boston Drug Laboratory 
Tel (617) 983-6622 
Fax (617) 983-6625 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 

State Laboratory Institute Amherst Drug Laboratory 

Tel (413) 545-2601 
Fax (413) 545-2608 


Boston Hours 

8 : 00 - 11:00 

2:00-4:00 


DRUG RECEIPT 


Amherst Hours 

9:00-12:00 

1:00-3:00 


City or Department: New Bedford 


Police Reference No.: 



Name and Rank of Submitting Officer: n^t- KMly a aimoi^a 


Defendant(s) Name (last, first, initial): 



Description of Items Submitted Gross Weight Lab Number 


2 


-Tabs {10-3663-PR) 







Received by: 



Date: / rS 1? [C)_ 











Date Analyzed: o2~' S—Vl 



City: New Bedford Police Dept. 
Officer: Detective KELLY ALMEIDA 
Def: | 

Amount: 

No. Cont: 1 Cent: pb 

Date Rec'd: 12/02/2010 
Gross Wt: 12.78 


Prelim; 


Findings: 


Subsl: VM 

No. Analyzed: 

Net Weight: 

# Tests: 3^^ 

rC\C4A^^cmj=\ 



Fotk_OIG_PRR_030078 
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City: New Bedford Police Dept. 

Officer: Detective KELLY ALMEIDA 

Amount: 29.0 

No. Cont: 1 Cont: pb 


Date Rec'd: 12/02/2010 














P'l W 11( 


No. Date Analyzed: 

City: New Bedford Police Dept. 

Officer: Detective KELLY ALMEIDA 

Amount: 3.0 Subst: TAB 

No. Cont: 1 Cont: pb 

Date Rec'd: 12/02/2010 No. Analyzed: 

Gross Wt.: 2.19 Net Weight: 

# Tests: 


Prelim: 


AWC 

Findings: 


No. Date Analyzed: . , 

City: New Bedford Police Dept. c^Ji'n / u 


Officer: Detective KELLY ALMEIDA 

Amount: 2.0 

No. Cont: 1 Cont: pb 

Date Rec'd: 12/02/2010 
Gross Wt.: 2.55 


Prelim: 


Subst: TAB 

No. Analyzed: 

Net Weight: 

# Tests: \o 

«WC 

Findings: 2, L| 


No. Date Analyzed: 

City: New Bedford Police Dept. ^ 

Officer: Detective KELLY ALMEIDA 
Def: 

Amount: 

No. Cont: 2 Cont: vial 

Date Rec'd: 12/02/2010 
Gross Wt: 44.47 


Mil I 


Subst: LIQUID 


No. Analyzed: 

Net Weight: 

# Tests: 2- svYo 



Folk OIG PRR 030081 































PRELIMINARY TEST RESULTS GC/MS CONFIRMATORY TEST 



DATE _ 

Revised 7/2005 
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Drug Information 


DRUG NAME: SUBOXONE TABLET 

INGREDIENTS: BUPRENORPHSNE -- 8 MG 
NALOXONE - 2 MG 


Color: orange 

Shape: Six-sided 

Imprint: N8 Sword Logo 

Form: Sublingual Tablet 

Available-ContaSner-SIze: Bottle of 30 

AAPCC Code: 200825 - 
Buprenorphine 



NDC: 12496-1306-02 

Regulatory Status: Schedule IN 

Availability: United States 

Product ID 6370996 

Contact: Reckitt Genckiser 
Pharmaceuticals 



Copyright © 1974-2012 Thomson Reuters. All rights reserved. 


http://wwvv.thomsonlic.com/micromedex2/libraiian/PFDefaultActionId/evidencexpert.Dis... 1/19/2012 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE H 

No. of samples tested: 


AGENCY cV^o (' • ANALYST XO O 

Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: 

\.0 't&JVcS- '*A_*V 



Gross Wt { ):_ 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: 5-3.2 Z1 M 


PRELIMINARY TESTS 
Soot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde’s_ 

Mecke’s 


Microcrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTA_[_J_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS — Q -*-Ac o cLo\.-g __ 
DATE_ vs~At _ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS £>*-^fy)fV oo-g 
MS 

OPERATOR jcftt 

DATE ■t-vt-jl_ 


Revised 7/2005 


Folk OIG PRR 030086 
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Drug information 


DRUG NAME: OXYCONTIN 

INGREDIENTS: OXYCODONE HYDROCHLORIDE -80 MG 


Color: Green 
Shape: Circle 

Imprint: oc The tablet is imprinted 
with OC on one side and 80 on the 
other side., 80 

Form: Oral Tablet, Extended Release 

Available-Container-Size: Strip of 
25 , Bottle of 100 , Box of 20 

AAPCC Code: 037705 - Oxycodone 
Alone or in Combination (Excluding 
Combination Products with 
Acetaminophen or Acetylsalicylic Acid) 


NDC: 59011-0107-25 
59011-0107-10 
59011-0107-20 

Excipients: Povidone ; Sodium 
Hydroxide ; Sorbic Acid ; Stearyl 
Alcohol; Talc ; Titanium 
Dioxide ; Triacetin ; FD&C Blue No. 

2 ; Hydroxypropyl Cellulose ; Ferric Oxide, 

Yellow; Ammonio Methacrylate 

Copolymer; Hypromellose ; Lactose ; Magnesium 

Stearate ; PEG-400 

Regulatory Status: Schedule II 

Availability: United States 

Product ID 5718858 

Contact: Purdue Pharmaceutical Products 




Copyright© 1974-2012 Thomson Reuters. All rights reserved. 


http://www.thomsonhc.coni/niicroniedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.Dis... 1/19/2012 

Folk OIG PRR 030087 



DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



AGENCY frOcLQ^ ANALYST 


No. of samples tested:_f. 


Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: 


\Oo 







Gross Wt ( ):_ 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: 2.L.“7°>%(3 



PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke's 


Mlcrocrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTAJ_ l _ 

OTHER TESTS 

C^XCA. fi> rr\ C- PS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS_ gj^ odoxi? , 

DATE a-- \t5- u 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_ Qxa t e> cA On r> . 

MS 

OPERATOR 

DATE 


Revised 7/2005 
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Drug information 


DRUG NAME: OXYCONTIN 

INGREDIENTS: OXYCODONE HYDROCHLORIDE - 80 MG 


Color: Green 
Shape: Circle 

Imprint: oc The tablet is imprinted 
with OC on one side and 80 on the 
other side., 80 

Form: Oral Tablet, Extended Release 

Avaifable-Container-Size: Strip of 
25 , Bottle of 100 , Box of 20 

AAPCC Code: 037705 - Oxycodone 
Alone or in Combination (Excluding 
Combination Products with 
Acetaminophen or Acetylsalicylic Acid) 


NDC: 59011-0107-25 
59011-0107-10 
59011-0107-20 

Excipients: Povidone; Sodium 
Hydroxide ; Sorbic Acid ; Stearyl 
Alcohol; Talc ; Titanium 
Dioxide ; Triacetin ; FD&C Blue No. 

2 ; Hydroxypropyl Cellulose ; Ferric Oxide, 

Yellow; Ammonio Methacrylate 

Copolymer; Hypromeliose ; Lactose ; Magnesium 

Stearate; PEG-400 

Regulatory Status: Schedule II 

Availability: United States 

Product ID 5718858 

Contact: Purdue Pharmaceutical Products 



Copyright © 1974-2012 Thomson Reuters. All rights reserved. 


http://www.thomsonhc.com/micromedex2/librarian/PFDefaultActionld/evidencexpert.Dis... 1/19/2012 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE 

No. of samples tested: 


AGENCY frCWr^gc^-fTNct . ANALYST 

Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: Gross Wt ( ):_ 

^2- hsQlovxS.. Gross Wt ( ):_ 

^ Pkg. Wt:_ 

Net Wt: 2. ^>. SI'S. Z 





PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke's 


MlcrocrvstalUne Tests 

Gold 

Chloride_ 

T LTA ( )_ 

OTHER TESTS 

fTN^oQ'-cHc- Os V<SD> 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS r-aCl cj\ 

DATE 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS QMteA 01 , 

MS 

OPERATOR KPVC _ 

DATE_ 


Revised 7/2005 

Folk_OIG_PRR_030090 
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Drug Information 


DRUG NAME: OXYCOMTIN 

INGREDIENTS: OXYCODONE HYDROCHLORIDE - 80 MG 


Color: Green 
Shape: Circle 

Imprint: op The tablet is debossed with 
OP on one side and 80 on the other., 

80 

Form: Oral Tablet, Extended Release 

Available-Container-Size: Strip of 
20 , Bottle of 100 

AAPCC Code: 037705 - Oxycodone 
Alone or in Combination (Excluding 
Combination Products with 
Acetaminophen or Acetylsalicylic Acid) 


NDC: 59011-0480-20 
59011-0480-10 

Excipients: Hypromellose; PEG- 

400 ; Polyethylene Oxide ; Magnesium 

Stearate; Titanium 

Dioxide; Hydroxypropyl 

Cellulose ; Ferric Oxide, Yellow; FD&C 

Blue No. 2/Indigo Carmine Aluminum 

Lake; Butylated Hydroxytoiuene 

Regulatory Status: Schedule II 

Availability: United States 

Product ID 7090395 

Contact: Purdue Pharma 


Copyright© 1974-2012 Thomson Reuters. Afl rights reserved. 


littp://www.thomsonhc.com/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.Dis... 1/19/2012 
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o 


DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE it 



AGENCY 


ANALYST 


No. of samples tested:_ u 


Evidence WL 


PHYSICAL DESCRIPTION: 

vTV ^ pi=> 



Gross Wt { ):__ 

Gross Wt ( ):__ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: ZXMVvVO 




PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke's _ 


Mlcrocrvstalline Tests 

Gold 

Chloride_ 

TLTAj_ \ _ 

OTHER TESTS 

(Y\o^o<VcC-?e (\ 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS QMcodcM? 
DATE q.- 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_ o 0 

MS 

OPERATOR fr _ 

DATE 


Revised 7/2005 


Folk OIG PRR 030092 
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Drug information 


DRUG NAME: OXYCONTIN 

INGREDIENTS: OXYCOOONE HYDROCHLORIDE - 80 MG 


Color: Green 
Shape: Circle 

Imprint: oc The tablet is imprinted 
with OC on one side and 80 on the 
other side., 80 - 

Form: Oral Tablet, Extended Release 

Available-Container-Size: Strip of 
25 , Bottle of 100 , Box of 20 

AAPCC Code: 037705 - Oxycodone 
Alone or in Combination (Excluding 
Combination Products with 
Acetaminophen or Acetyisalicylic Acid) 


NDC: 59011-0107-25 
59011-0107-10 
59011-0107-20 

Excipients: Povidone ; Sodium 
Hydroxide ; Sorbic Acid ; Stearyl 
Alcohol; Talc ; Titanium 
Dioxide ; Triacetin ; FD&C Blue No. 

2 ; Hydroxypropyl Cellulose ; Ferric Oxide, 

Yellow; Ammonio Methacrylate 

Copolymer; Hypromellose ; Lactose ; Magnesium 

Stearate ; PEG-400 

Regulatory Status: Schedule li 

Availability: United States 

Product ID 5718858 

Contact: Purdue Pharmaceutical Products 



Copyright © 1974-2012 Thomson Reuters. All rights reserved. 


http://www.thoinsonhc.coin/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.Dis... 1/19/2012 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE# 

No. of samples tested: ~Z^ 


AGENCY IQj-cjo ^c.V-h/^1 ANALYST 

Evidence Wt 





PHYSICAL DESCRIPTION: 

'~ r \ w 



Gross Wt ( ):_ 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: OOv-VZ.* 




PRELIIVUNARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

^Thiocyanate ( —) — 


'V' Marquis y>Vc.^ 


1C 


^ Froehde l s_ wi>fcvJllc _ 
^ Mecke's <^ajLj-x 


Microcrvstalline Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTA ( ) 

OTHER TESTS 
Z- C-£_ —v_ 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS f^cTyC>) 
DATE _ 1,-10 .- V 1 _ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS 
MS 

OPERATOR \Cf=yC _ 

DATE 


Revised 7/2005 

Folk OIG PRR 030094 









DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 


AGENCY 


ANALYST 



No. of samples tested: 


Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: 


^ c 3.'VCtA_ 





Gross Wt ( ):_ 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: D. ^3^1 


2 - » 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

2 ^ Thiocyanate (— ) - 

Marquis \c^c_A-C 
T_ Froehde's U ICuiYL 
Mecke's \> V-^uC-lL 


Mlcrocrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride__ 

TLTAJ_J_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS ^QcACv 
DATE Ot-\b-u 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS tt\p ^ o, _ 

MS 

OPERATOR YLftC _ 

DATE \ _ 


Revised 7/2005 



















DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE# 



No. of samples tested: 


AGENCY ANALYST 

Evidence Wt 


— 


PHYSICAL DESCRIPTION: 

<A^OvOvO CL<?U/\. \K.<^yu^cL 
■Ol v Ov£>0v 


Gross Wt ( ) 

Gross Wt ( ) 

Pkg. Wt 
Net Wt 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis__ 

Froehde's_ 

Mecke's 


Mlcrocrvstalline Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTAj_)_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS toc^T—'v 
DATE CSUO % 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_ 

MS 

OPERATOR_ 

DATE 


Revised 7/2005 











DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE n 



AGENCY darne l ANALYST p^9 


No. of samples tested: 


Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: 


CJu2.Cc/V V '.‘yvu. c5 

VS \ UK 


Gross Wt ( ) 

Gross Wt { ) 

Pkg. Wt 
Net Wt 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke's 


Mlcrocrvstalltne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTAj_J_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS vo,-^ ~^e.^VccS> ‘ 
DATE Q2-- QS—\\ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS _ 

MS 

OPERATOR_ 

DATE _. 


Revised 7/2005 






DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 

No. of samples tested: 


AGENCY ANALYST 

Evidence Wt 


*P^9 


PHYSICAL DESCRIPTION: Gross Wt { ):_ 

cV ccaa. V Gross Wt ( )•'_ 

’•> ovo,v , Pkg. wt:___ 

Net Wt: 2.0 . 

\ oS>e\ ^oo CN 6jv t iV'3'\.e cc<\o 


CvO-V ■V«v'NN'^QAA ( S. 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke's 


Microcrvstailine Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTAj_)_ 

OTHER TESTS 

& G - ..dl_ 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS 

DATE ai-D^-W 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS ~I<3rV f n u» 

MS 

OPERATOR \<J3£. _ 

DATE_ t-'wy-M 


Revised 7/2005 

Folk_OIG_PRR_030099 








PHYSICAL DESCRIPTION: 

V.O V vJ v caA 


Gross Wt { ): 

Gross Wt { ): 

Pkg. Wt: 
Net Wt: 




GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_ 

MS 

OPERATOR_ 

DATE_ _ _ 

Revised 7/2005 

Folk_OIG_PRR_030100 









DRUG powder analysis form 


sample n 



No. of samples tested: 


AGENCY - ANALYST 

Evidence WL 


£££2 


PHYSICAL DESCRIPTION: 

cV -eoj\ 

VN \QvCOv 


Gross Wt ( ):_ 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: 2-\-'ML3 


iAVeA CvA.6-AciVovjs. ie tc^^o 




cL 


PRELIMINARY TESTS 

Spot Tests 

Coball 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's__ 

Mecke's 


Mlcrocrystalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

_ 

OTHER TESTS 

G-C 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS 

DATE Ol~ Pfr-N\ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS ‘^ve.C-<v r \o«sV€. 

MS 

OPERATOR _ 

DATE 'L-Wv-H 


Revised 7/2005 





o 


DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


AGENCY O^.goV-F a d ' ANALYST P^9 

Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: Gross Wt { ):__ 

<L^vA.o>-0 c\ -£<x>x V.ve^oLA_cJ2 Gross Wt I )=_-_ 

\~\ \ o\.ca JL * Pkg. Wt:__ 

Net Wt: 

'i ^ tr\ 


SAMPLE U WKKKKKk 
No. of samples tested: 


If'jOV 'VO>£ > <\ ^ GA_£L 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke's 


Mlcrocrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTA ( )_ 

OTHER TESTS 

_ : __ 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS T<ps.-r- e(N=K\V«K^ 
DATE OX- 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS "ley*-. t^v 

MS 

OPERATOR VAC __ 

DATE ‘L-vva—U 

Revised 7/2005 


Folk OIG PRR 030102 







PHYSICAL DESCRIPTION: 

(a^cAVO v^O cA£.C^\ \.vC\^ c-cil 

V*N -v t&Ktxx 


Gross Wt ( ) 

Gross Wt | ) 

Pkg. Wt: 
Net Wt: 



PRELIMINARY TEST RESULTS 



GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS___ 

MS 

OPERATOR_ 

DATE_ 

Revised 7/2005 

Folk OIG PRR 030103 



















DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 

No. of samples tested:_\ 


AGENCY <Q&u^ gf lW( . ANALYST 

Evidence Wt 




PHYSICAL DESCRIPTION: 

2- cS>- •*V c \5s» N 5_' J V 



Gross Wt ( ):_ 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: Q , ~S \ 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke's 


Mlcrocrystalline Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTAJ_ } _ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS_qa^ <;,> rLcy\ig_ 

DATE 7=lZ Ikz u 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS ^toc\u.u» 

MS 

OPERATOR ^ _ 

DATE Z-i^\ I 


Rpviftfld 7/onn* 

Folk OIG 













Page 1 of 1 


Drug Information 


DRUG NAME: OXYCONTIN 

INGREDIENTS: OXYCODONE HYDROCHLORIDE - 80 MG 


Color: Green 
Shape: Circle 

Imprint: OP The tablet is debossed with 
OP on one side and 80 on the other., 

so 

Form: Oral Tablet, Extended Release 

Available-Container-Size: Strip of 
20 , Bottle of 100 

AAPCC Code: 037705 - Oxycodone 
Alone or in Combinalion (Excluding 
Combination Products with 
Acetaminophen or Acelyisalicylic Acid) 


NDC: 59011-0480-20 
59011-0480-10 

Excipients: Hypromellose ; PEG- 

400 ; Polyethylene Oxide ; Magnesium 

Stearate; Titanium 

Dioxide; Hydroxypropyl 

Cellulose ; Ferric Oxide, Yellow ; FD&C 

Blue No. 2/Indigo Carmine Aluminum 

Lake; Butylated Hydroxytoluene 

Regulatory Status: Schedule II 

Availability: United States 

Product ID 7090395 

Contact: Purdue Pharma 


Copyright© 1974-2012 Thomson Reuters. All rights reserved. 


httn://www. thomsonhc.com/micromedex2/libranan/PFDefaultActionId/evidencexpert.Dis... 1/19/2012 

Folk_OIG_PRR_030105 



Data File C:\CHEM32\l\DATA\SIG1000002.D 
Sample Name: MDMA STD 

Acq. Operator : ASD Seq. Dine : 2 

Acq. Instrument : DrugLab GO #2 Location : Vial 2 

Injection Date ; 2/10/2011 10:33:33 AM Inj : l 

Inj Volume : 1 pi 

Sequence File : C:\CHEM32\l\SEQUENCE\DKFAULT.S 

Method : C:\CHEM32\l\METHODS\DRUGS.M 

Last changed : 7/28/2010 1:58:35 PM 



Area Percent Report 


Sorted By : Retention Time 

Multiplier: : 1,0000 

Dilution: : 1,0000 

Sample Amount: : 1.00000 [ng/ul] (not used in calc.) 

Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 

Signal 1: FID1 A, 

Peak RetTime Sig Type Area Height Area 

# [min] [pA*s] [pA] % 


1 0.954 1 BB S 5,89808e4 6.48618e4 99.58415 

2 1.669 1 BB 246.29588 322.90381 0.41585 

Totals : 5.9227le4 6.51847e4 


*** End of Report *** 


DrugLab GC #2 2/10/2011 10:43:33 AM ASD 


Page 1 of 1 


Folk_OIG_PRR_030106 















Data File C: \CHEM32\1\DA TA\SIG1000020.D 
Sample Name: 


Acq. Operator 
Acq. Instrument 
Injection Date 

Sequence File 
Method 

Last changed 


ASD Seq. Line : 20 

DrugLab GO #2 Location : Vial 20 

2/10/2011 2:35:03 PM Inj : 1 

Inj Volume : 1 pi 

C :\CHEM32\1\SEQUENCE\DEFAULT.S 
C:\CHEM32\1\METHODS\DRUGS -M 
7/28/2010 1:58:35 PM 



Area Percent Report 


Sorted By 

Retention Time 


Multiplier: 

: 1.0000 


Dilution; 

: 1,0000 


Sample Amount: 

: 1.00000 

[ng/ul] 

Do not use Multiplier 

a "Dilution Factor with 

ISTDs 


(not used in calc.) 


Signal 1: FID1 A f 


Peak 

# 

RetTime 

[min] 

1 -- ~ 1 

Sig Type 

Area 

[pA*s] 

i ___ i 

Height 

[pA] 

Area 

% 

1 

i 

0.955 

1 

1 1 
BB S 

I 1 

5.94 8 97e4 

' 1 
6.8818464 

99.07029 

2 

1.674 

1 

BB 

523.81720 

598.94843 

0.87233 

3 

2,723 

1 

BB 

21.45895 

23.70702 

0.03574 

4 

3.366 

1 

BB 

12.99513 

12.31391 

0.02164 

Totals : 



6.00480e4 

6,94534e4 






*** End 

of Report 

■k -k k 


DrugLab GC #2 2/10/2011 2:45:03 PM ASD 


Page 1 of 1 
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Data File C:\ CHEM32\l\PATA \SIG1000021.D 
Sample Name: 


Acq, Operator 
Acq. Instrument 
Injection Date 

Sequence File 
Method 

Last changed 


ASD 

DrugLab GO #2 
2/10/2011 2:48:36 PM 

C:\CHEM32\1\SSQUENCE\DEFAULT.S 
C:\CHEM3 2\1\METHODS\DRUGS.M 
7/28/2010 1:58:35 PM 


Seq. Line 
Location 
Inj 

Inj Volume 


21 

Vial 21 
1 

1 til 





Area Percent Report 


Sorted By 

i Retention Time 


Multiplier: 

1,0000 


Dilution: 

1.0000 


Sample Amount: 

: 1.00000 [ng/ul] 

(not used in calc 


Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 
Signal 1: FID1 A; 

Peak RetTime Sig Type Area Height Area 

# [min] [pA*s] [pA] % 


1 0.955 1 BB S 5,84299e4 6.82730e4 99.47088 

2 1,671 1 BB 310,81131 389.11026 0.52912 

Totals : 5,874 07e4 6,86621e4 


*** End of Report *** 


DrugLab GC #2 2/10/2011 2:58:36 PM ASD 


Page 1 of 1 


Folk_OIG_PRR_0301 08 














Data File C:\CHEM32\l\DATA\SIG1000022.D 
Sample Name: BLANK 

Acq. Operator : ASD Seq. Line : 22 

Acq. Instrument : DrugLab GC #2 Location : Vial 22 

Injection Date : 2/10/2011 3:02:01 PM Inj : 1 

Inj Volume : 1 (il 

Sequence File : C:\CHEM32\l\SEQUENCE\DEFAULT.S 

Method : C:\CHEM32\l\METHODS\DRUGS.M 

Last changed : 7/28/2010 1:58:35 PM 



= = tsssa: 




Area Percent. Report 




rs 


Sorted By 
Multiplier: 
Dilution: 
Sample Amount: 


Retention Time 
1.0000 

; 1,0000 
: - 1.00000 


[ng/ul] (not used in calc, 


Do not use Multiplier &. Dilution Factor with ISTDs 
Signal 1: FID1 A, 


Peak RetTime Sig Type Area Height Area 

# [min] [pA*s] [pA] % 

—-I-1 —i—-i-1-i--~— 

1 0.956 1 BBS 5.98116e4 6.90684e4 ,1.000e2 

Totals : 5.981l6e4 6.90684e4 


*** End of Report *** 


DrugLab GC #2 2/10/2011 3:12:01 PM ASD 


Page 1 of 1 


Folk_OIG_PRR_030109 










Data File C:\ CHEM32\l\DATA \SIGl000023.D 
Sample Name: 

Acq. Operator : ASD Seq. Line 

Acq, Instrument : DrugLab GO #2 Location 

Injection Date : 2/10/2011 3:15:31 PM Inj 

Inj Volume 


: 23 

: Vial 23 
: 1 
: 1 M 1 


Sequence File 

Method 

Last changed 


C:\CHEM32\1\SEQUENCE\DEFAULT.S 
C:\CHEM32\1\METHODS\DRUGS.M 
7/28/2010 1:58:35 PM 





Area Percent Report 



Sorted By 

: Retention Time 


Multiplier: 

: 1*0000 


Dilution; 

: 1.0000 


Sample Amount: 

1*00000 

[ng/ul] 

Do not use Multiplier 

& Dilution Factor with 

I STDs 


(not used in calc.). 


Signal 1: FID1 A, 


Peak RetTime 
# (min] 

„ I _ i 

Sig 

- -1 

Type 

* 1 

Area 

[pA*s] 

Height 

CpA] 

i 

Area 

% 

i 

1 

i 

0.956 

1 

1 

BB S 

5.94 2 57e4 

6.9454064 

98,12714 

2 

1.678 

1 

BB 

863.00208 

665.97931 

1.42504 

3 

2.722 

1 

BB 

22.90040 

25.56602 

0,03781 

4 

3 . Ill 

1 

BB 

234.05771 

267.82343 

0.38649 

5 

3.365 

1 

BB 

14.23932 

14.98900 

0.02351 

Totals : 



6.05599e4 

7.04284e4 


=s===1=55= 

= = = =, = = ,= 



= = = = = 

*** End 

of Report 

2 ^ = 2 = : 

* * * 


DrugLab GC #2 2/10/2011 3:25:31 PM ASD 


Page 1 of l 
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Data File C: \CHEM32\l\DATA \SIG1000024.D 
Sample Name: 


Acq. Operator 
Acq. Instrument 
Injection Date 

Sequence File 

Method 

Last changed 


ASD 

DrugLab GC #2 
2/10/2011 3:28:55 PM 

C:\CHEM32\1\SEQUENCE\DEPAULT.S 
C:\CHEM32\1\METHODS\DRUGS.M 
7/28/2010 1:58:35 PM 


Seq. Line 
Location 
l3 lj 

Inj Volume 






24 

Vial 24 
1 

1 nl 



Area Percent Report 


Sorted By 

: Retention Time 


Multiplier: 

: 1.0000 


Dilution: 

: 1.0000 


Sample Amount: 

: 1.00000 [ng/ul] 

(not used in calc.> 


Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 


Signal 1: FID1 A, 


Peak 

# 

1 

RetTime 

[min] 

Sig Type 

i 

Area 

[pA*s] 

1 

Height 

tpAj 

| 

Area 

% 

1 

0.955 

1 

BB S 

! 

5.87481e4 

1 

6.7632464 

1 - - 

98.64164 

2 

1.676 

1 

BB 

636.62366 

637.55731 

1.06893 

3 

2,724 

1 

BB 

13.58787 

13,78835 

0.02281 

4 

3.110 

1 

BB 

158.78981 

178.45227 

0.26662 

Totals : 



5.9557le4 

6,84622e4 



*** End of Report *** 


Page 1 of . 1 

Folk OIG PRR 030111 


DrugLab GC #2 2/10/2011 3:38:55 PM ASD 



















Area Percent Report 





Sorted By- 
Multiplier : 
Dilution: 
Sample Amount: 


Retention Time 
: 1.0000 

: 1.0000 

:■ 1.00000 [ng/ul] 


Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 


(not used in calc.) 


Signal 1: FID1 A, 


Peak RetTime Sig Type Area 
# [min] [pA*s] 


1 1.089 1 BB S 6.76369e4 


Height Area 

[pA] % 


7.0398164 1.000e2 


Totals : 


6,763 69e4 7.03981e4 


*** End of Report *** 


DrugLab GC #2 2/9/2011 7:03:09 AM ASD 


Page 1 of 1 


Folk_OIG_PRR 030112 











l\DATA\SIG1000002.D 
SKkB/CODEINE STD 

s--= = = != ' = = “ = = = = = = = = = = = = = = 

ASD 

DrugLab GC #2 
2/9/2011 7:07:42 AM 


Method 

hast changed 


;s;=:a = = ^!z = =:: 


^ ^ = 


Seq. Line 
Location 
Inj 

Inj Volume 


C:\CHEM32\1\SEQUENCE\DEFAULT.S 
C:\CHEM32\l\METHODS\SCREEN.M 
7/27/2010 2:36:10 PM 


2 

Vial 2 
1 

1 pil 




pA 

450- 

400- 

350- 

300 - 

250 - 

200 h 

150- 

mi 

50- 

0 i 

FID " 1 

c 

c 

c 

* 

A, (SIG1000002.D) 

§ 

> 

r 

c 

t 

L 

J) 

D 

? 

ti 

r 

a 


’ . _ . _ ^ I 

u -7 
C 

1 * ■ 1 ! r 1 1 r i ' ■ 7 1 i « ^ ^ ■ _T " _ '—! 1 1 ^ 

5 10 15 20 25 min 


Area Percent Report 


Sorted By 

: Retention Time 


Multiplier: 

; 

1,0000 


Dilution: 

: 

1.0000 


Sample Amount; 

: 

1.00000 

[ng/ul] (not used in-calc.} 

Do not use Multiplier 

& Dilution 

Factor with 

ISTDs 

Signal 1: FID1 A, 




Peak RetTime sig Type 

Area 

Height 

Area 

# [min] 

1 -- !- - 1. 1 

[pA*S] 

[pA] 

i 

% 

} 

1 1.088 1 BB S 

6.7932964 

1 1 

6.94037e4 99.19653 

2 6.974 1 BB 

283,27206 

375.86047 

0.41364 

3 7.527 1 BB 

266 - 96921 

326.20172 

0.38983 

Totals ; 

6,8483le4 

7.0105864 


^ = = =:s = :; = = = = = = = = ~~--~~~- 





*** End of Report *** 


DrugLab GC #2 2/9/2011 7:37:42 AM ASD 


Page 1 of 1 


Folk_OIG_PRR_0301 1 3 













PvAi\DATA\SIG1000026.D 


» * eor , 
Wion Date 


lienee 


% & st changed 


ASD 

DrugLab GC #2 
2/9/2011 9:00:40 PM 

] 

C:\CHEM32\1\SEQUENCE\DEFAULT.S 
G:\CHEM3 2\l\METHODS\SCREEN.M 
7/27/2010 2:36:10 PM 


Seq, Line 
Location 
Inj 

Inj Volume 


26 

Vial 26 
1 

1 /il 


FID1 A, (SJG1000Q2&D) 



Area Percent Report 


Sorted By 
Multiplier: 
Dilution: 
Sample Amount: 


Retention Time 
: 1.0000 

: 1.0000 

; 1,00000- [ng/ul] 


Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDe 
signal 1: FID1 A, 


(not used in calc,) 


Peak 

# 

RetTime 

[min] 

Sig 

Type 

Area 

[pA*s] 

Height 

tpA] 

Area 

% 

1 

1.089 

1 

BB S 

6.78850e4 

7.3299664 

98.16848 

2 

5.477 

1 

BB 

516,67310 

663.40955 

0,74716 

3 

5.842 

1 

BB 

109.20251 

104.27753 

0,15792 

4 

6.688 

1 

BV 

85.52954 

84.04159 

0.12368 

5 

11.163 

1 

BB 

555.11890 

217.98680 

0.80276 


Totals : 


6. 91515e4 7.43693e4 


f * End of Report *** 


DrugLab GC #2 2/9/2011 9:30:40 PM ASD 


1 of 1 


Folk_OIG_PRR_030114 




















GC #2 


^dip/2011 9:35:23 PM 

ip 1 "-... \CHEM32 \l\SEQUENCE\DEFAULT . 
■P; C:\CHEM32\1\ METHODS \ SCREEN . M 
B|f 7/27/2010 2:36:10 PM 


Seq. Line 
Location 
Inj 

Inj Volume 






I 200 -j 


100 H 


Area Percent Report 


Sorted By 
Multiplier: 
Dilution: 
Sample Amount: 


Retention Time 

5 1.0000 

: 1.0000 

: 1.00000 [ng/ul] 


Do not use Multiplier k Dilution Factor with ISTDs 
Signal 1: FID1 A, 


(not used in calc. 


Peak RetTime Sig Type Area 
# [min] [pA*s] 


Height Area 
[pA] % 


089 1 BB S 6.8372964 7,41912e4 1.000e2 


Totals : 


6.8372964 7.4191264 


*** End of Report 


*ugLab GC #2 2/9/2011 10:05:23 PM ASD 


i of x Hi 

Folk OIG_PRR_030115 











£<31000028 .D 


l| r ugLab GC #2 
Pf 2/9/203.1 10:10:05 PM 

. C:\CHEM32\1\SEQUENCE\DEFAULT.S 
C:\CHEM32\l\METHODS\SCREEN.M 
: 7/27/2010 2:36:10 PM 



Seq. Line 
Location 
Inj 

Inj Volume 


28 

Vial 28 
1 

i fii 




CO 

Tt 


15 


f 

20 


i 

25 


min] 


Area Percent Report 


Sorted By : Retention Time 

Multiplier: : 1,0000 

Dilution: : 1,0000 

Sample Amount: ■ : 1,00000 [ng/ul] (not used in calc/) 

Do not use Multiplier &. Dilution Factor with ISTDs 

Signal 1: FID1 A, 

Peak RetTime Sig Type Area Height Area 

#' [min] [pA*s] [pA] % 


1 1,089 1 BB S 6.77175e4 7.21511e4 99,67851 

2 5,846 1 BB 65.46505 49,73017 0.09636 

3 11.148 1 BB 152.93976 60.06458 0.22512 


Totals 


6.793 59e4 7.22609e4 


*** End of Report *** 


ugLab GC #2 2/9/2011 10:40:05 PM ASD 


Page 1 of 1 

Folk OIG_PRR_030116 


















Area Percent Report 


Sorted By 

: Retention Time 


Multiplier: 

s 1.0000 


Dilution: 

: 1.0000 


Sample Amount: 

; 1.00000 

[ng/ul] 

Do not use Multiplier 

& Dilution Factor with 

ISTDs 


(not used -in calc .) 


Signal 1: FID1 A, 


Peak RetTime Sig Type Area 
# (min] [pA*s] 

1 1.089 1 BB S 6.81189e4 

Totals r 6.81189e4 


Height Area 

[pA] % 

- | - 

7.36270e4 1.000e2 

7.36270e4 



*** End of Report *** 


Page 1 of 1 I 

Folk OIG PRR_030117 


rugLab GC #2 2/9/2011 11:14:48 PM ASD 













Area Percent Report 


Sorted By 

: Retention Time 


Multiplier: 

: 1.0000 


Dilution: 

1.0000 


Sample Amount: 

; 1.00000 [ng/ui] 

(not used in calc.) 


Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 


Signal 1: FID1 A, 


Peak RetTime Sig Type Area 


# [min] 

! 

i ... 

1 1.089 

2 13.689 


[pA*s] 

1 BB S 6,74 5 3 6e4 
1 BB 140,34521 


Height 

[pA] 

7.2882264 
34.00343 


Area 

% 


99.79237 

0.20763 


Totals 


6,75940e4 7.29162e4 


*** End of Report *** 


Page 1 of 1 J 

Folk OIG_PRR_030118 


rug'Lab GC #2 2/9/2011 11:49:29 PM ASD 












» 



Area Percent Report 


Sorted By 
Multiplier; 
Dilution: 
Sample Amount; 


Retention Time 
; 1,0000 
: ' 1.0000 

1.00000 [ng/ul] 


(not used in calc.) 


Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 


Signal 1: FID1 A, 

Peak RetTime Sig Type Area 
# [min] [pA*s] 


Height 

[pA] 


Area 

% 


1 1,089 1 BB S 6.69833e4 7.05122e4 1.000e2 

Totals : 6.69833e4 7.0S122e4 


*** End of Report *** 


Folk_OIG_PRR_030119 


























Area Percent Report 


Sorted By 

i Retention Time 

Multiplier: 

: . 1.0000 

Dilution: 

; 1.0000 

Sample Amount t 

: 1.00000 [ng/ul] 


Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 


(not used in calc.) 


Signal 1: FID1 A, 


Peak RetTime 

Sig Type 

Area 

Height 

Area 

# [nun] 

..i __! 



[pA*s] 
i _ _ 

[pA] 

\ __i 

% 

|_ 

i i 

1 1.089 

1 

BB S 

1 

6.87274e4 

1 

7,38068e4 

1 

99.37097 

2 11.158 

1 

BB 

435.05069 

174.54 041 

0.62903 

Totals : 



6.91624e4 

7.39813e4 



*** End of Report *** 


1 of 1 

Folk_OIG_PRR_030120 


guab C-C #2 2/10/2011 12:58:54 AM ASD 


Page 





















Data Pile C:\CHEM32\l\DATA\SIG1000001.D 
Sample Name: BLANK 


Acq. Operator : ASD Seq. Line ; 1 

Acq. Instrument : DrugLab GC #2 Location : Vial 1 

Injection Date : 2/10/2011 10:20:16 AM Inj : 1 

Inj Volume : 1 ^1 

Sequence Pile : C:\CHEM32\1\SEQUENCE\DEFAULT.S 

Method : C:\CHEM32\l\METHODS\DRUGS.M 

Last changed : 7/28/2010 1:58:35 PM 



Area Percent Report . 


Sorted By 

: Retention Time 



Multiplier: 

Dilution: 

Sample Amount: 

r 

1.0000 

1*0000 

1.00000 

[ng/ul] 

(not used in calc*) 

Do not use Multiplier 

& Dilution 

Factor with 

ISTDs 


Signal 1: FID1 A, 

Peak RefcTime Sig Type 

Area 

Height 

Area 


# [min] 

_(_i 1 1 

[pA*s] 

[pA] 

% 


I 1 1 1 

1 0.955 1 B8 S 

5.987 92e4 

1 1 

6,72 091e4 1 

1 

* 000e2 


Totals : 

5.98792e4 

6*7209164 




*** End of Report *** 


Folk_OlG_PRR_030121 


jLab GC #2 2/10/2011 10:30:17 AM ASD 


Paas 











Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name 
Submitted by ; 
Vial Number 
AcquisitionMeth; 
Integrator ; 


Data File: 

F: \Ql-2 01l\System7\02__llJLl\7712 2 0 ,D 
ASD/KAC 

11 Feb 2011 17:21 

BLANK 
ASD 
1 

TFMPP.M 

RTE 



Abundance 

20000 

15000 

10000 

5000 


TIC; 77122Q.D\data.ms 


v 




T nrrT T r myn n jini y-T-m f < rrr| n~i~r] ■ ■ i ■ p i i ijti - ■ | m i i j itn | i m } i vt-t-}- i i r . p--j i i p-r 

Time-> 2.00 3.00.4.00 6.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10,00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17,00 18.00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


771220.D wed Jan 18 11:15:42 2012 


Page 1 


Folk OIG_PRR_030122 







Area Percent / Library Search Report 


Cnformation from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F : \Ql-2 01l\System7\02__ll_ll\771221. D 
ASD/KAC 

11 Feb 2011 17:43 

3,4 MDMA STD 
ASD 
21 

TFMPP.M 

RTE 



TIC: 771221 ,D\data.ms 
8M 0 


Abundance 
1500000j 

1ocoooo| 

500000! 


Time«> 2.00 3.00 4.00 5.00 6,00 7,00 8.00 9,00 10.00 11.00 12.00 13.00 14,00 15,00 16,00 17.00 18.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

8.040 

3075249 

100.00 

100.00 


771221,D 


Wed Jan 18 11:15:46 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 030123 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Fr \Ql-2011\System7\02_ll_ll\771221 .D 
ASD/KAC 

11 Feb 2011 17:43 

3,4 MDMA STD 
ASD 
21 

TFMPP,M 
RTE 


Search 

Libraries; C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMWTOX2.L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 S.04 C:\Database\NIST05a,L 

N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetam 042542-10-9 83 
N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetam 042542-10-9 83 
Pseudoephedrine , ( + )- 000090-82-4 78 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

mfz-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


$8 


Average of 7.986 to 8.237 min.: 771221.D\data.ms {-) 


30 42 


61 


i ' I i 

i i i i'i i F i 


65 


77 

, ,L, 


88 96 103 H6 

‘ ' f | !""! ’ r '| ! ! 1 : j I '( i 


135 

l 146 


160 


176 


191 


n j i i i t [ i i i rj"T i ( I f i i i I | i i TTprrr- t j“rT-rT-prTTT-pn-T T-p-rrrp 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 


58 


#51925: N*Methiyl-3,4-methyienedioxyamphefamine 


0 ^-r-r 


m /z-> 


30 


■ n 

40 


42 

H- 


51 


50 


77 135 

65 j. 89 96 1 9 5 116123 If 148 

1 ~~i~^t 1 1 i j i i * | t ii i | i'I Mi j i : i i y-F-T- riyT - rrr - p -rr , *‘- ] n~i > | i i i i j -r T-r-l-p 

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 


159 


178 191 


771221.D Wed Jan 18 11:15:47 2012 Page 2 


Folk OIG PRR 030124 










Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by ; 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Ql-201l\System7\02_ll_ll\771247.D 

ASD/KAC 

12 Feb 2011 3;00 

BLANK 
ASD 
1 

TFMPP. M 
RTE 


Abundance TIC: 771247'b\data.ms 

30000 

2000ol 


10000 


X 






Tfme--> 


" 1' ]'TT 7 Tin i t't | > > * rjTiTTj-n-njrri f''-|"'-r-r~r-r-T-T-T'T-r~-'r ? > j 1 t 1 1 j- ; - r - r - r - r — T -T-T-T~ r ir i t ; < : > 1 

2.00 3.00 4.00 6.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11. 00 1 2.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17 


7.00 18.00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


771247.D Wed Jan 18 11:16:50 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 030125 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\System7\02_ll_ll\771248,D 
ASD/KAC 

12 Feb 2011 3:21 


ASD 

48 

TFMPP.M 

RTE 


Abundance 

2500000 

2000000 

1500000 

1000000 

500000 

0 


TIC: 771248.0\data.ms 
8.051 


•~r ^ -- r -T~- r - ry - r -~ r T ~ T n~T ~r~T~T ~]~r ' T 1 ' T” t j t i ? \ \ ■ i i i p i i < j i n i } ' r r H~r - p -i-- r - T -T y T-T-T-T-p-7-r-v-p--T-T-T-j-T--r-r-r-|--7--i--rT'-y' r i rTjn 

2.00 3.00 4.00 5.00 6. 0 0 7. 0 0 8.00 9.00 10.00 11.00 1 2 .00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

8.051 

5057902 

100.00 

100.00 


771248.D Wed Jan 18 11:16:54 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 030126 



Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-2011\System7\02_ll_ll\77l248.D 

Operator : ASD/KAC 

Date Acquired : 12 Feb 2011 3:21 

Sample Name : WKEKtUBKEH 
Submitted by : ASD 
Vial Number : 48 

AcquisitionMeth: TFMPP.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NXST05a.L 
C:\Data ba se\PMW_T0X 2.L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality; 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# Qual 


1 8,05 C:\Database\NIST05a.L 

N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetam 042542-10-9 91 
Pseudoephedrine, (+)- 000090-82-4 78 
Acetamide, N-(4-bromo-2-methylpheny 284679-65-8 56 


Abundance Average of 7.986 to 8,237 min.: 771248,D\data,m$ {-) 

80 

60 

40 

20 

n 3 ,° 42 31 li 65 77 89 98 105 lie 7® 145 159 174 190 207 

U i tt-i“;- i“T“r“p i“rt^“r T-r‘v-j-T-T-r"f^pn“^-7'T'T r‘T'T 7'rT-T"i‘'rT"T'|''T-7''r'i-7-T"'rrTyT'rT'T'-p7"r‘T~rj-f“rT~7~ rT -p~ T-rn~p~r-:~)-r--r-rT-i ; 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 

80 


#51923: N-Methyl‘3,4~methylenedioxyamphetafin!ne 
5*8 


60 

40 

20 

0 : i 

m/z~> 



30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\System7\02_ll_ll\771250.D 

ASD/KAC 

12 Feb 2011 4 : 04 

BLANK 
ASD 
1 

TFMPP,M 
RTE 


Abundance 

25000 

20000 | 

150001 j 

lOOQOj 

5000 


TIC: 771250.D\data.ms 




0 < 3 J I 


r 7-pmTjn 


1-1J " r " n T TTTr r rrrr r 1111 1- r « • i ^ 1 * i ,_rrn ! f f 1 ' 

Tfme**> 2,00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9,00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16,00 17.00 18.00 


Ret. Time 


Area 


Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


771250,D Wed Jan 18 11:17:02 2012 Page 1 


Folk_OIG_PRR_030128 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F ; \Ql-201l\System7\02__ll__ll\771251 . D 

Operator : ASD/KAC 

Date Acquired : 12 Feb 2011 4:25 

Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 



Abundance 

2500000 



TfC: 771251,D\data.ms 
8.051 


"i i i t •> i i i | i i i i | i i 'rr'j t i i i | i i i f t i t r 


TTTTTTT 


Time-> 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00J5.00 16.00 17.00 18.00 


771251,D 


Wed Jan 18 11:17:06 2012 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

8.051 

5107718 

100.00 

100,00 


Page l 


Folk OIG PRR 030129 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

P:\Ql-2011\System7\02 11 

11\771251. D 

Operator 

ASD/KAC 


Date Acquired 

12 Feb 2011 4:25 


Sample Name 

■flMMMtt 


Submitted by 

ASD 


Vial Number 

51 


Acquis!tionMeth 

TFMPP.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLl.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 8,05 C:\Database\NISTQ5a.L 

N“Methyl-3,4-methylenedioxyamphetam 042542-10-9 91 
Pseudoephedrine, ( + )- 000090-82-4 78 
(-)-Ephedrine 000299-42-3 56 


Abundance 


80 


60 


40 


20 ; 


OVr-rr 




5'8 


Average of 7.981 to 8,221 min.: 771261.D\data,ms (-) 


30 42 


51 I 

■- | t j 66 

q ‘ Pi i i j' i' i r H prrY T 


30 40 60 60 70 80 


77 89 95 105 115 123 7 5 145 

- ‘ rT7T7T1"[-T-T l i"E “]- 


90 


159 


176 190 


207 


1 f r < 1 r '-f-J-p^i-T-p-r-r-T-p T r i | 

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 

80; 
601 
40| 


#51923: N-Melhyl-3.4*methylenedioxyamphetamine 
5'8 


20 


0 

42 

51 
,1,. [ 

Y 

89 

105 

118 

135 

1, 147 

161 

178 

191 

TITTjTTT' 

30 40 

f F 

60 i 

| lii i | n- rr ] r ) 

60 70 80 

90 

TTTT 1 1 1 t f II 
100 110 

■TTynr 

120 

Tr]T-r )|MI> jTT 

130 140 150 

TT'| TT 

160 

t 1 ] r t i 1 j it 

170 180 

190 200 


771251.D 


Wed Jan 18 11:17:07 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 030130 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql~2011\System7\02_ll_ll\771253.D 
ASD/KAC 

12 Feb 2011 5:08 

BLANK 
ASD 
1 

TFMPP , M 
RTF 


Abundance 

300D0 

20000 

10000 


TfC: 771253,D\data.ms 




Time-> 


T— r r " r 

2.00 


-r r - rt t i t | n 

3.00 4.00 


t i < r i ; \ | rn i f r r 

5.00 6.00 7.00 


8.00 


9.00 


‘ *'7* ■ M I K ■ I n I r 1 i 1 . i I « i ■ M m 1 j T. H I I n i I . . 

10.00 11,00 12.00 13,00 14.00 15,00 16,00 17.00 18.00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


771253, D Wed Jan 18 11:17:55 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_030131 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-201l\System7\02_ll_ll\771254,D 

Operator : ASD/KAC 

Date Acquired : 12 Feb 2011 5:30 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 54 

AcquisitionMeth: TFMPP,M 
Integrator ; RTE 


Abundance 

3000000| 


TIC; 771254.D\data.ms 
8-062 


2000000 


1000000 


13.409 


0 fr-p-n ry 1 I I rr r j i t [ i n t } \ i i ? j i i i i fVr t t j r t t r ; i i i t prnn i \ i i r i f i Vn rp t i i prr i i j i rr i j r t i r j i 

Time-> 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

8.062 

8542797 

8 9.76 

100.00 

13.409 

974759 

10.24 

11.41 


771254.D Wed Jan 18 11:18:01 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 030132 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-2011\System7\02_ll_ll\771254.D 

ASD/KAC 

12 Feb 2011 5:30 


ASD 
54 

TFMPP > M 
RTE 


Search Librariesi C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Da taba se\PMWTOX 2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 8.06 C:\Database\NIST05a.L 

N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetam 042542-10-9 91 
N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetam 042542-10-9 91 
N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetam 042542-10-9 86 


Abundance 

80 

60 

401 

20 

0 

m/z-> 
Abundance 

80] 

j 

60 

40 

20 

0 

m/z«> 


58 


Average of 7.970 to 8.270 min,: 771254.D\data.ms (-) 


30 42 


51 


r* H-rrtVr i 


77 1 

65 | 89 95 104 115 123 1. 144 160 174 190 207 

; y-T i r'm -]-| k rt ' j )"m , | 1 i m i 1‘t^ t | tit \ | ri-rr j T- T^-r -pr T i j m n j ■ r T~Tr "ryrr m p i i i j i i' 1 rp-rrT-j- 


30 40 50 60 70 80 90 100 110 120,130 140 150 160 170 180 190 200 

#51924: N-Methyf 3,4-methylenedioxyamphetamine 
58 


42 ^ ,165 

r r f ■ i ttt |Vt ft jV H 4 L j-r " i 

30 40 50 60 


77 89 96 103 115122 ^ 149 

I i i i i r rr - 


p*rn | i f I i | i rrrj 

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


162 178 193 

p-rrryTT-ri-j-ri ■■■rrpr J TT-rp"-i "i 


771254 .D 


Wed Jan 18 11:18:02 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 030133 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 



File Name ; 

F:\Ql-201l\System7\02 11 

11\771254,D 


Operator : 

ASD/KAC 



Date Acquired r 

12 Feb 2011 5:30 



Sample Name : 




Submitted by r 

ASD 



Vial Number ; 

54 



AcquisitionMeth: 

TFMPP.M 



Integrator : 

RTE 



Search Libraries 

: C:\Database\SLl.L 

Minimum Quality 

: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality 

: B0 


C:\Database\PMW_TOX2 .h 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


2 13.41 C:\Database\NIST05a.L 

Benzoic acid; 4-amino-; 2-(diethyla 000059-46-1 86 
Benzamide, 4-amino-N-[2-(diethylami 000051-06-9 83 
Benzamide, 4-amino-N-[2-{diethylami 000051-06-9 72 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 13,354 to 13.621 min,: 771254.D\data.ms (~) 


58 

30 42 i I \ 

Tn-p-i i l | p > i i J [ 4 inrr j t l i 'l j M 


71 


v V 


99 


WirTT 


120 


110 

i t i‘ i r rr 1 


137 ^ 

n~n | i i t’i ; i i i > | i r i n -pri-T-rp-rT-T-T-r 


207 221 

rTTr-MpM'i P m > ( . ri 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160J70 180 190 200 210 220 

Abundance 


#82282: Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethyfamino)ethy! ester 
8)3 


80 


60 


40 


20 ] 


J 18 

0i n'i i r i 


30 


42 56 65 

l|ijJ rri -t v l L l J t- r| -- ti J l 1 i- T - t 't^ i |-f-T Tt 


99 


120 


137 


164 

TT^TT 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 


771254 .D 


Wed Jan 18 11:18:03 2012 


Page 3 


Folk OIG PRR 030134 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Ql-201l\System7\02__ll__ll\771256, D 
ASD/KAC 

12 Feb 2011 6:13 

BLANK 
ASD 
1 

TFMPP. M 
RTE 


Abundance 

30000 


TfC: 771256.D\data.ms 


20000 

10000 



Time~> 


0 i f [ < n -T'f lil t p --; - j-- r " p -- T - T - t | | | | i pr 'rT"T'[ 1 I > F j l t t t | I i l~T~pn I v y t T I i | I t I I [ -T "rTT ' p r-rT~r-| ) I li > | I 1 t f j'l'V 

2.00 3,00 4.00 5.00 6.00 7,00 8.00 9,00 10.00 11.00 12 . 00 1 3.00 14.00 15.00 16.00.17.00 1&00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


771256.D 


Wed Jan 18 11:18:09 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 030135 




Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File : 

F:\Ql-201l\System7\02_ll_ll\771257.D 

ASD/KAC 

12 Feb 2011 6:34 

57 

TPMPP. M 
RTE 


Abundance 

300€00o) 


TfC: 771257.D\daia,ms 
8.{j)62 


2000000 


1000000 


13.408 


0^ 


r r 




-p 




“P 


T” 1 




T 1 


Time~> 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8,00 9,00 10.00 11,00 12.00 13.00 14,00 15,00 16,00 17.00 18,00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

8.062 

7922116 

83.42 

100.00 

13.408 

1574137 

16,58 

19.87 


771257,D Wed Jan 18 11:18:36 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 030136 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Ql-201l\System7\02_ll_ll\771257,D 
ASD/KAC 

12 Feb 2011 6:34 


ASD 

57 

TFMPP,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 8,06 C:\Database\NIST05a.L 

N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetam 042542-10-9 91 
N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetam 042542-10-9 91 
Pseudoephedrine f ( + }- 000090-82-4 78 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z~> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


56 


Average of 7,986 to 8.248 min.: 771257.Q\data.ms (-) 


30 

-H r| r 


42 


51 


'ffT'l-l “Tf 


■Wi- 


65 


77 


91 


104 116123 


135 


rprrl 'T*p‘TTi1*rri' tjt*1 *tt]t rT"T]’i i i 


145 159 


174 


193 207 


30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150' 160 170 IBo' 190* 200 ’ 


5'8 


#51923: N-Methy]‘3,4*methy!enedioxyarnphetarnine 


42 


51 

L i 


65 


77 


89 


105 


118 


135 


147 161 


178 191 




yi j T'—'t r T i i-- r y- T - r -t T yr T -T-7 pr , i'H. T -y'i^ r^-|~T~T~TT i -y-T~rn- T 'y- r 7 t.T'|"T'T"T T y- T *Tn- T .T- r ~t-'r T ~}-T' T . r 't~y. T ' r ~T' T ''j"'T'T'T' r 'y'T'T'' 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


771257.D Wed Jan 18 11:18:37 2012 Page 2 


Folk OIG PRR 030137 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\System7\02_ll_ll\771257.D 
ASD/KAC 

12 Feb 2011 6:34 


ASD 
57 

TFMPP.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLX,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMWJTOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CASH Qual 


13.41 C:\Database\NIST05a.L 

Benzoic acid, 4-amino^ 2-(diethyla 00G059-46-1 86 
Benzamide, 4-amino-N-[2 -(diethylami 000051-06-9 83 
Benzamide, 4-amino-N-[2 -(diethylami 000051-06-9 72 


Abundance 


80 


60 

40 

20 


Average of 13.354 to 13.627 min.: 771257.D\data.ms {-) 
86 


58 

30 42 I , 71 

m-ryi r d 1 } i i \ i* | * 1 1 i i i j't rl 'i | i T t i ^ iT- rr pi 


99 


120 


110 


ryTn 


137 

Wi i . p -T- rv p- 


164 


rjTTn-i-ri-rrj^ 


207 221 

rrj TTr rf i i rr yr 


nVz-> 10 20 30 40 50 60 _ 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 


Abundance 


BO 


60 


40 


20 


#82282: Benzoic acid, 4-ammo-, 2-(diethylamino)ethyi ester 
86 


30 


) 18 
Op-rrt 


42 56 


65 


| 1 rTTA4H 1 lT-ji-riA]Ti i fT'|4rT-T-[ 


99 


120 


137 

r | i-T-rrrrr 


164 


r^T 


riTm 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 


771257.D 


Wed Jan 18 11:18:38 2012 


Page 3 


Folk OIG_PRR_030138 





Area Percent / Library Search Report 


Information fi'om 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Ql-201l\System7\02_ll_ll\771262.D 

ASD/KAC 

12 Feb 2011 8:21 

BLANK 
ASD 
1 

TFMPP.M 
RTE 


Abundance T!C: 771262.D\data.m$ 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


771262.D Wed Jan 18 11:19:08 2012 Page 1 j 

| 

Folk_OIG_PRR_030139 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AequisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-2011\System7\02_ll_ll\771263,D 
ASD/KAC 

12 Feb 2011 8:43 

3,4 MDMA STD 
ASD 
21 

TFMPP.M 
RTE 


Abundance 


TIC: 771263.D\data.ms 


8,646 


2000000 

1500000 

WOOCOO 

600000 


0 


2,443 


~r 


—JT'l i I | 1"TT ! 


fV: 


~~Y~ 


l \ ( j I I F I 


Ttme-> 2,00 3.00 4,00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.443 

177744 

3.73 

03 

CO 

CO 

8.046 

4585132 

96,27 

1D0.00 


771263 .D 


Wed Jan 18 11:19:19 2012 


Page l 


Folk_OIG_PRR 030140 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Ql~201l\System7\02_ll__ll\771263 .D 
ASD/KAC 

12 Feb 2011 8:43 

3,4 MDMA STD 
ASD 
21 

TFMPP.M 

RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 2.44 C:\Database\NlST05a.L 


Decane 

0 00124 -18 - 5 

81 

Undecane, 5,6-dimethyl- 

017615-91-7 

64 

1-lodo-2-methylundecane 

073105-67-6 

64 


Abundance Average of 2.411 to 2.487 min.: 771263.D\data.ms {-) 




771263,D 


Wed Jan 18 11:19:20 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_030141 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Qi~20ll\Systern7\02_ll_li\77l263.D 

Operator : ASD/KAC 

Date Acquired : 12 Feb 2011 8:43 

Sample Name : 3 , 4 MDMA STD 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 21 

AcquisitionMeth: TFMPP.M 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NISTQ5a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 8.05 C:\Database\NIST05a.L 

N~Methyl-3,4-methylenedioxyamphetam 042542-10-9 91 
N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetam 042542-10-9 91 
Pseudoephedrine, (+ ) - 000090-82-4 78 


Abundance Average of 7,992 to 8,204 nm; 771263.D\data,ms (-) 

| 5j& 

80 1 


40 j 

20 j 

J 30 4 , 2 7 | , 65 7 88 95 103 115122 135 145 169 174 191 207 

U 'rrri J j—n—rr 1 < ; r~r ~ tV[ i r ~ r j ‘ | HVry-rV ri ~ ; t t i r j i i rr | i i f r -pr VrT -j ~r~ n rpi i rp -r-r: i i i i j."f i > i 

m/z-> 30 40 50 80 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance #51922: N*Methyl-3 T 4-methyienedioxyamphetamine 

j 58 

80 

60 


J 30 42 51 65 77 g8 1Q5 135 178 193 

UH-rr+-p i rr - p h' i v-i i i-r-rf t ]-T J Tn--Ty i i i p rr r -l rp -mp i i j r r~ p ~~r-r r | i * i -p' T T T-ry rT- i t ; i ' t ~i i j rri < j i - nr| i vri j i rnjrr 

m/z~> 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


771263.D Wed Jan 18 11:19:21 2012 Page 3 


Folk_OIG_PRR 030142 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

J:\201l\02 17 11\772421.D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

17 Peb 2011 15:16 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 
Vial Number 

1 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 



Abundance UC: 772421.D^data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS * * * 


772421,D Wed Jan 18 11:08:28 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_030143 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name 

J:\2011\02 17 11\772422.D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

17 Peb 2011 15:28 

Sample Name 
Submitted by 

OXYCODONE STD 

Vial Number 

22 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance 

aooooo 

600000 


TIC: 772422.DWafa.ms 
5.§73 


400000) j 

200000- j 

0 *TjTrTTj- n-TT |-t i j 1 r*y~r i rr | t t t i | m r-pm- rj rr~T » ;Vn i j rt i rym t p t t t~y t i i i j r i i t j i t i i j") t i t 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4,00 4.50 6.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7._50 8.00__8.50 9,00 9,60 _ 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.973 

1447695 

100.00 

100.00 


772422.D Wed Jan 18 11:08:33 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_030144 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

J:\2011\02 17 11\772422.D 


Operator 

KAC 


Date Acquired 

17 Feb 2011 15:28 


Sample Name 

OXYCODONE STD 


Submitted by 
Vial Number 

22 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C: \ Database's PMW_TOX2 . L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 5.97 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4 f 5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z~> 


’T^r 

20 


44 


70 


Average of 5,930 to 6,158 min.: 772422.0\data,ms {-j 


40 



115 

1 

. f 

,84 98 . 

,1 

r, m It 

"fV-tcT-rr 


,1li 

i y i¥i 


140 


230 


201 


60 80 100 120 


140 


187 

l 161174 if 

,.i"L fh 


1 ! ,rT ' rr l 
160 180 200 


215 

A .it 


258 


rjt-r 

220 


244 

.., i 

T-rr- r - r 


272 286 3 ? 0 


T 1 


355 


240 260 280 300 320 340 


Abundance 


80 


60 

40 

20 

0 


#134017: Morphinan- 6 -one, 4,5-epoxyd 4-hydroxy-3-methoxy-17-meibyh <5.alpha.)- 

3 f 5 


42 


70 


115 


15 2a 

. I. r jj- 


55 


84 98 




Mi u 1,1 J.ii.ll . U'ii . M , iH 

r [ i i i i } ' t i M l 1 ) i rn [ im i' l p 


230 


M0 187 

I 15917,3 


201 


215 


258 


T*- 


2 1 4 272 286 


300 


rp-rT'i p 


A i'rr i~'j V n iYp I'f- i j i 


HP 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


772422,D Wed Jan 18 11:08:34 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_030145 










Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

J:\2011\02_17_11\772424.D 
KAC 

17 Feb 2011 15:53 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIC: 772424.DXcfata.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


772424.D 


Wed Jan 18 11:08:40 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_030146 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : J:\201l\G2__17_ll\772425.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 17 Feb 201 1 16:06 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 25 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abundance 

800000 

600000 

I 

400000] 




Time-> 2.00 2.50 3,00 3.50 4.00 4.50 5,00 5,50 6.00 6.50 7,00 7.60 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


1.895 152214 7.10 10.94 
4.193 600290 28.00 43.13 
5.972 1391704 64.91 100.00 


772425.D Wed Jan 18 11:08:45 2012 Page 1 


Folk_OIG_PRR_030147 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

J:\2011\02 17 11\772425.D 


Operator 

KAC 


Date Acquired 

17 Feb 2011 16:06 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

25 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 1.90 C:\Database\NIST05a.L 



Triacetin 

000102-76-1 90 


Triacetin 

000102-76-1 90 


1,2,3-Propanetriol, diacetate 

0253 95™ 31-7 83 


Abundance Average of 1.853 to 1.996 min.: 772425.D\data.ms (-) 

j 4^ 

80^ 

60 

40 

20 j 

0*i 


•rpi 

30 


40 


103 


61 


Ti vp-rt 

50 60 70 


73 86 

TTpH up iM-i 


116 


145 

i 


80 




r r 


tttttt yn 


P“! 


158 

np 


rr 1 


T' 


207 


90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 


#70186: Triacetin 



772425,D Wed Jan 18 11:08:45 2012 Page 2 


Folk_OIG_PRR 030148 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

J:\2011\02 17 ll\772425.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

17 Feb 2011 16:06 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

25 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


4.19 C:\Database\NlST05a.L 


Bromoacetic acid, pentadecyl ester 

131143-01-6 

95 

1-Heptadecanol 

001454-85-9 

95 

1-Hexadecanol 

03 6653 - 82 -4 

94 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

Q L 1 

m !z-> 

Abundance 


5-5 


Average of 4.161 to 4.405 min.: 772425.D\data.ms {-) 


43 


83 


69 


97 


-p r ' T ' i 1 i ‘ j 1 


111 


J 


126 


T" r_I ^" r T 


\u 9 1 54 168 180 195 2 ? 7 224 252 

-n- ' 1 11 1 r -l - 1 -1 -1 1 ■ I i I I *1 I f| t . ! 1 t , I ■ I f - 


281 



40 60 80 100 120 140 160_ 180 200 _220 240 260 280 

#151605: Bromoacetic acid, penladecyl ester 


4;3 65 


69 83 




97 




111 


60 




123 

i 


139 153 t 82 208 

AW ,m W J 192 

"T 1 j-‘ < I 1 i 1 1 ' " p 1 » ' I I ' } l 1 'l , 'T-T-T 


*r 

80 100 120 140 160 180 200 


JVr 


n - 

220 


255 

— r-j T —i—i—*i- | i-i - ] t | i 

240 260 280 


772425,D Wed Jan 18 11:08:46 2012 


Page 3 


Folk_OIG_PRR 030149 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\201l\02_17_ll\772425.D 

KAC 

17 Feb 2011 16:06 


ASD 

25 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI .h 

C:\Database\NIST05a,L 
C:\Database\PMW TOX2 . L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# RT 


Library/ID 


Abundance 


C:\Database\NIST05a*L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42 - 6 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 


Average of 5,935 to 6.147 min,: 772425.0\data,ms (-) 


44 70 


201 
187 ! 


m fz-> 320 340 

Abundance i.)- 

! 5 



772425.D 


Wed Jan 18 11:08:47 2012 


Page 4 


Folk OIG PRR_030150 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

J:\201l\02_17_ll\772427,D 
KAC 

17 Feb 2011 16:31 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 772427 D\daia.m$ 



Ret, Time Area Area % Ratio % 


* **NO INTEGRATED PEAKS*** 


772427,D 


Wed Jan 18 11:10:07 2012 


Page l 


Folk OIG_PRR_030151 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMet h 
Integrator 


J:\201l\02_17_ll\772428.D 
KAC 

17 Feb 2 011 16:44 


ASD 
28 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 


TIC: 772428 D\<fata.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


1.895 
4.193 
5.967 


112743 

317947 

740606 


9.63 
27.14 
63.23 


15.22 
42.93 
100.00 


772428.D 


Wed Jan 18 11:10:12 2012 


Page 1 


i 


Folk OIG_PRR_030152 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J : \2011\02 17__11\7724 2 8 , D 
KAC 

17 F eb 2011 16;44 

ASD 

28 

DRUGS.M 
RTF 


Search 

Librarie 

s: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

80 



C:\Database\NIST05a,L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 

80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 

1,89 

C:\Database\NIST05a.L 





Triacetin 

000102-76-1 

83 



Triacetin 

000102-76-1 

78 



1,2,3-Propanetriol, diacetate 

025395-31-7 

64 


Abundance 


Average of 1.858 to 2.022 min.: 772428.D\data.ms (-) 


Abundance 


50 57 , 73 86 


m/z~> 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 



#70185: Triacetin 


57 75 86 

TV T'j' I 1 -Till 1 ! T" T * ]" 1 ~T-}- 1 -|~ri""i^l 


1 158 

rtTJT'T' ,T~3”TT" rrjr 


m/z~> 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


772428,D 


Wed Jan 18 11:10:13 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR_030153 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Acquis!tionMeth 
Integrator 


J:\20ll\02_17_ll\772428 .D 
KAC 

17 Feb 2011 16:44 


28 

DRUGS.M 
RTB 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


4,19 Ci \Database\NIST05a.L 



Bromoacetic acid, 

pentadecyl ester 

131143-01-6 

95 


1-Heptadecanol 


0 01454 -85- 9 

95 


Bromoacetic acid, 

hexadecyl ester 

005454-48-8 

91 

Abundance 

Average of 4,161 to 4.336 min,: 772428.D\data.ms (-) 



80 

60 

40 

20 


55 


43 


0 : • T T 


83 


69 


Abundance 


40 


60 


97 


111 


126 


^ 152 166 180 196 207 224 252 281 

, | t • ( | t | i i v t j t i i |—:— r - 


- r ^. r- T _ T - 





80 100 120 140 J60 J80.200 220 _ 240 260 280 

#151605: Bromoacetic acid, pentadecyl ester 


69 83 


1 


97 


111 


123 


139 153 1R7 208 


255 


80 100 120 140 160 180 200 220 24^ 260 280 


772428.D 


Wed Jan 18 11:10:13 2012 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_030154 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 



File Name 

J:\2011\02 17 11\772428.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

^^Fe^20^ 16:44 



Sample Name 

phhh 



Submitted by 

ASD 



Vial Number 

28 



AcquisitionMeth 

DRUGS .M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASfj 

- Qual 


3 5,97 C:\Database\NlST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4 r 5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 6.935 to 6,163 min.: 772428.0\data.ms (-) 


315 


44 


70 


230 


?7 


115 


140 


U-rrpTTrp 

m/z-> 20 40 

Abundance 


80 

60 

40 

20 




84 98 

LUUl 




201 


187 


1 ^ 1 174 I T I 


214 

J 


258 


244 


28 2 


300 


'’' H ; 1 r - ■ > rYi I 1 rl ' r TVn , ‘t r "' > 

60 80 100 120 140 160_ 180 200 220 240 260 280 300 320 340 

#134017: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy“14*hydroxy-3*methoxy'17-methyi- t (5.atpha> 

3l5 


355 


230 


42 


15 28 


70 


115 


140 


201 


55 


84 98 


187 


A .a i T \ ™m 30 , 


215 


258 


* 300 


m fz--> 


V. rV| iW. f, TTrpfr f^T rf * -i-p^r 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


772428.D 


Wed Jan 18 11:10:14 2012 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_030155 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J;\2011\02JL7_11\772430 ,D 
KAC 

17 Feb 2011 17:09 


ASD 
30 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 


600000 


TIC: 772430. D\<Ja la. ms 


400000 


200000 


I 

5< 

?67 

4,' 

93 


895 i 

1 



f S I 

^•r i ti j f i i i i r i i i t i i i t i j t-^ 

iVri rn i t rn t j i rri - 

tVi^rT-rr") i t j ”t~ i r r n j > i ri m r, i i i n rrr~i i i- i'tt 


Time«> 2,00 2,50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret,, Time 


Area Area % Ratio % 


1.895 
4.193 
5.967 


154698 

502210 

1064182 


8.99 
29.18 
61.83 


14,54 
4 7.19 
100.00 


772430.D 


Wed Jan 18 11:10:21 2012 


Page 1 


Folk OIG_PRR_030156 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\201l\02 17_ll\77243G,D 
KAC 

17 Feb 2011 17;09 

ASD 

30 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries 


PKH RT 


3: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NISTG5a,L 
C:\Databa se\PMW_TOX 2.L 

Library/ID 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 
Triacetin 
Triacetin 
Triacetin 


000102-76 ~1 90 
000102-76-1 90 
000102-76-1 83 


Abundance 


Average of 1.863 to 1.953 min. : 772430.D\data.ms (-) 


J ,, 53 , 6.1 74 96 7 | 158 5 

U ■rr-7-r-j-T-i-rr|M J: ni i i i >T i < i i-p nr prr I ■ r■ ?-i r-7-r • j-- | - L 1 ~r T- p~r J t- T - ] --T-T-r-i y -rri "rj --r t 1 i - rpi i < i i m m ; m i i j v i Try rr -T - rp-r 

m/z-> 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 100 200 


Abundance 


#70186: Triacetin 


J 27 57 73 86 , 158 

U ttttjti -1 J J I I-I-T1 1 I I t |‘T \ T Ty C I i t | i-T+r^-r j-rr-pVrr p w i' h | i t i i | i r -rr-j-ri I r p t t j p" f~rr-| "r T- r -r- p" r r Y''f-i- r -r- T -p T --- 

30 4C 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


772430 .D 


Wed Jan 18 11:10:22 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 030157 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : J:\201l\02_17_ll\772430.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 17 Feb 2011 17:09 

Sample Name ; 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 30 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMWJTOX2 . L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.19 C: \Database\NIST05a.L 

Bromoacetic acid, pentadecyl ester 131143-61-6 95 
1-Heptadecanol 001454-85-9 95 
1-Hexadecanol 036653-82-4 94 


Abundance Average of 4,151 to 4.342 min.: 772430.D\dafa,ms {-} 

I 5j5 



Abundance #151605: Bromoacetic acid, pentadecyl ester 



772430,D Wed Jan 18 11:10:23 2012 Page 3 


FolkJDIG PRR 030158 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

J:\2011\02 17 11\772430.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

17 Feb 2011 17:09 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

30 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASH 

Qual 


5,9? C:\Database\NIST05a,L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy™14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z~> 


44 


70 


Average of 5,930 to 6.163 min.; 772430. D\d ala, ms (-) 


3lS 


230 


115 


140 


84 


98 

i 


201 


188 


159 

a.hi.iiUUJ, •&,,«, j. rn ,a ‘r 287 T 

i i j - rr-T 1 ) j i I ' T i i * i i i i | I ' TTTjTTi i |"H t i } i i i r j-r r r r' j < *t i i | i V i i' i t i j i i i 


175 || 


\ ,i! 


215 

\i 


258 


20 40 


57 

I: 

I u 

1 'i I i i V i' j — i — i \ 1 i I i ' T ' V i y 1 1 1 'I 1 ' ( I ' I'"rt' i j • ( i i i y i . j f I [' i i' !■■■■(•» y - r - - r - i- r ' ] 1 i‘ t - ri | i ' i 1 1~i“ p - Y - r - r^p r■ ■ r t i j i i i Tyr rTT'i 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


244 


272 


287 


300 


35£ 


Abundance 


80 


60 i 


40 


20 


#134017: Morphinan-6-one, 4 I 5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-niethyi- ! (5.afpha> 

315 


42 


70 


115 


15 28 


55 


j±L 


84 9 . 8 

Lijb.U 


230 


140 


U . I A 


201 


187 

159173 ill 

„ 1:4.1, ,4 


215 


258 

2 f 4 | 272 2 86 3 ?° 


i i i rjTT Trrr t ' tYp t i » } *' i' —T T - yYT ' r i j r r r i | i > t t 'j ' Tfn j i i i p j i i i j i r r J T~pr~r~rT-f i ‘ r rr L |‘ t i t J r ~pT-n-rTr-r 

nVz-> 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


77243O.D wed Jan 18 11:10:24 2012 


Page 4 


Folk_OIG_PRR 030159 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

J:\2011\02 17 ll\772432.D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

17 Feb 2011 17:34 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

ASD 

Vial Number 

1 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 772432, D\data, ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


772432.D 


Wed Jan 18 11.-10:30 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 030160 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J: \2 011\02__17__11\7 724 3 3 ,D 
KAC 

17 Feb 2011 17 r 47 


ASD 

33 

DRUGS .M 
RTE 


Abundance 

600000 

400000 

200000 


0V| T i I 1 tn - rr -T-- ; i i ) i I i i i i j I I t i I I I I I f t ) H \ + I I T > i j \ \ I I I j M I \ I M I | i I TT ’| I I 1 ^ I l 1 I -jT t I 1 

Time~-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6,00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.967 

1146126 

100.00 

100,00 


TIC: 772433.D\data.ms 
5.$67 


I 

I! 


772433.D 


Wed Jan 18 11:10:36 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 030161 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\2011\02_17_ll\772433.D 
KAC 

17 Feb 2011 17:47 


ASD 

33 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PKjf 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 5.97 C:\Database\NlST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 5.930 to 6,152 min.: 772433-D\data,ms (-) 


44 


70 


f? 

Mi 


115 


84 


;'i .U 


98 




140 


128 


l k 


230 


201 


187 


159 

.. Mil, 


175 


215 


JknL 


315 


258 

244 | 272 287 


341 


U 1 n-j-n - t i jW -fh- r yrrrT ji'n i 1 'jt Y v r fVrrY ; tVtt t t- t t-t-jt ry -fj t T ~t"f ] I'r - f - r-j i r t i j t 'i”tt|-tt r ( 

m/z~> 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320.340 


Abundance 


80 


60 j 
401 


20 


#134017: Morphinan-6-one, 4 1 5-epoxy-14-hydfoxy'3-methoxy*17-methyl, (5-afpha,)- 


230 


42 


15 28 


70 


115 


140 


201 


187 


215 






; 55 ! 84 98 | 1 f j 159 1(5' 

n rr ., „lf. h,LJ,.i. iL I.j!. iK .in,. m ,.n .,a £ °? 1 

0' i-M'i'-T-rr- 1 -y-n--rV-T-y H-t -i i |"r r i i ) i : "H"r i i ’n » j i' i- T - T - pf T-a i | i m j i m | i ^ 'iTp-tTr ; t rl r jn i i ; J t t Y-j-rr-T -r-p 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


258 

244 1 272 286 300 


772433 . D 


Wed Jan 18 11:10:37 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_030162 












Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

J:\2011\02_17_11\772435.D 

KAC 

17 Feb 2011 18:12 



Abundance 

6000001 


TIC: 772435 Dkfafa ms 
5.$67 


400000 


200000 


0 


Time~> 2.00 2.50 3.00 


‘‘ 1 H ' ' i T rr 

3.50 4.00 


4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 


rrp i TTVfT T 

7.00 7.50 


rr | iTVt |~~f =r 

8.00 8.50 


=T~fT=r 

9.00 


9.50 


Ret:, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.967 

956067 

100,00 

100.00 


772435.D 


Wed Jan 18 11:10:44 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_030163 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : J:\2 01l\02_17_JLl\7724 35,D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 17 Feb 2011 18:12 

Sample Name : 

Submitted by ; ASD 

Vial Number : 35 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\PMWJT0X2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 5.97 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80! 

60 

40 
201 

oL-i-i 

m/z-> 20 


Average of 5.930 to 6.105 min.: 772435.D\data.ms (-) 




772435.D Wed Jan 18 11:10:45 2012 Page 2 


Folk_OIG_PRR 030164 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator r 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

J: \201l\02_17__ll\772437 .D 
KAC 

17 Feb 2011 18:37 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS * M 
RTE 


Abundance TfC: 772437,D\data,ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS* ** 


772437.D 


Wed Jan 18 11:10:52 2012 


Page 1 


FolkJ3IG__PRR 030165 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J: \2 011\02__17__11\7724 3 8 ,D 
RAC 

17 Feb 2011 18:50 


ASD 
38 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

8000001 


600000 

400000 

200000 


0 


■895 

I 

L 


T 1 


Time~> 2,00 


TIC: 772438.D\data.ms 
5.$67 


4.193 


> rj r r i t j n ri ) i i i r- j HrT j f i~t i i ; i i i i f ) i \ r |i i | i m i ) m \ vp 1 i i i | i t m p i rrp rrrrn-Ti 

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7,00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


1.895 
4,193 
5.967 


167897 8.09 12.72 

587039 28.29 44.47 

1320172 63.62 100.00 


772438.D Wed Jan 18 11:10:57 2012 Page 1- 


Folk_OIG_PRR 030166 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

J:\2011\02 17 ll\772438.D 


Operator 

KAC 


Date Acquired 

17 Feb 2011 18;50 


Sample Name 

HMHh 


Submitted by 

ASD 


Vial Number 

38 


AcquisitionMeth 

DRUGS,M 


Integrator 

RTS 


Search Libraries: C:\Datafoase\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

2 1.90 C:\Database\NIST05a.L 



Triacetin 

000102-76-1 90 


Triacetin 

000102-76-1 90 


Triacetin 

000102-76-1 90 


Abundance 

801 
60 j 

40 J 
20 

0 * 7 - 

m/z~> 10 


Average of 1.863 to 1.985 min.: 772438.D\data.ms (-j 
46 






116 

iny 


4 

,i 57 . 

4'! i i i iTnVr 

73 

T-r | iM-r-r- 

86 

T-rT'l t I T'i 1 t—1 1 

H~i—rr~r 1 j 

_ i t * i (i rl i l 

158 

rTTTTT 


r -p-r-r r -)--T -r r rT-— Jl r— i » > i ’ | |- n i i" | i i rrj-n 'i t | rn i j -~i t < » j i n i ] > > i t | i 

20 30 40.... 50 60 70 80 90. 100 110 120_ 130 140 150 160 


Abundance 

80 
60 j 

40 j 


4j3 


#70184: Triacetin 


20 


m/z-> 


i 15 
0 1 -. ^ " 

10 20 


29 

r_r t t*i"-|- T "r*’|—pi 

30 40 


50 


57 

60 


74 86 


70 80 90 


103 

I 116 

T| ' ^1 1 pTH-T-pr 

100 110 120 


146 

j 158 

t"P ' ■ - » \ nVrpi -rpr 

130 140 150 160 


772438.D Wed Jan 18 11:10:58 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_030167 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
' AcquisitionMeth 
Integrator 


J: \2011\02JL7JL1\772438 .D 
KAC 

17 Feb 2011 18:50 


ASD 

38 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI* L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_T0X2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qua; 

2 4,19 

C:\Database\NISTGSa,L 

Bromoacetic acid, pentadecyl ester 

131143-01-6 

95 


1-Heptadecanol 

001454-85-9 

95 


l-Hexadecanol 

036653-82-4 

94 


Abundance 


m /z~> 
Abundance 


mte- 



Average of 4.156 to 4,384 min.; 772438. D\dafa.ms (-) 


111 


125 


139 


154 168 182 194 207 224 

T-i- fV - r iy n - t 1 ! |" r i r~r \"r ; » i-y i 'rt i | Inr- 


252 

~T” 1 1 | T“ 


281 


40 60 80 100 120 140 _ 160 .180 200 220 240 260 280 

#151605; Bromoacetlc acid, pentadecyl ester 
69 


Ill 


123 


40 60 


139 1( =n 182 208 

M ' ' 1 ■ ■ ■ ' I ' 


255 


-r- l , • r-r-i-l | i • Tnrnp t- 

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


772438.D Wed Jan 18 11:10:59 2012 Page 3 


Folk_OIG_PRR_030168 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 



File Name 

J:\201l\02 17 11\772438.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

17 Feb 2011 18:50 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

38 



AcquisitionMe th 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries; C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2 .h 



PKif RT 

Library/ID 

CASfi 

Qual 


5.97 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

60 

60 

40 

20 1 
oL 

m/z~> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 6.930 to 6.147 min.: 772436.D\data.ms (-) 


3l5 


44 


70 


230 


116 


67 


1 

20 40 


uu 


84 98 


140 


201 


188 


U i!.[.li,ik /'l JI A 244 i 2 72 


175 


215 


258 


, 300 


60 80 


i- y t' t Y’ f 'p 'l 'i tjY-n t j > rVTp t -l^rt^ rr Ti i j' r^r'-ryr-t' v ryn n~p 

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


355 


#134017: Morphinan-6*one s 4,5-epoxy 14-hydroxy-3-methoxy-17-methyh (S.alpha.) 


230 


42 


0 b 


15 28 


70 

! 55 | 84 98 


115 




m/z-> 


20 40 


i J, J, if 1 . 4 . I, 

t -i- | i t r 1 '!' p r ~ r 


140 187 

15917,3 ill 


201 


215 


to.k 


. A 

r | ‘ i‘T "T‘ t ) i i n ) t i i i j < i-t'i | i rrrp 


258 


244 | 272 286 


300 


-|-rr i i | t- tn- r - pr i -TT j i t r^p i i i r-pr ?' 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


772438.D Wed Jan 18 11:10:59 2012 Page 4 


Folk_OIG_PRR 030169 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\2011\02_17_11\772440.D 

KAC 

17 Feb 2011 19:15 


ASD 

40 

DRUGS,M 
RTE 


Abundance 
600000! 


400000 


200000 | 


895 


0 


liL 


TtC: 772440.D\data.ms 
5.$67 


4.193 


Time~> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 


4.50 


5.00 


TTJTTT 

5.50 6.00 


6.50 




8.00 


TscT 9.00 


9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


1.895 
4.193 
5.967 


135913 

487045 

994916 


8,40 
30,10 
61.50 


13,66 
48.95 
100.00 


772440.D 


Wed Jan 18 11:11:06 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_030170 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

J:\2011\02 17 ll\772440.D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

17 Feb 2011 19:15 

Sample Name 


Submitted by 

ASD 

Vial Number 

40 

AcquisitionMeth 

DRUGS,M 

Integrator 

RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Datafoase\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW__T0X2 ,L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

1.90 

C:\Database\NIST05a.L 





Triacetin 

000102-76-1 

90 



Tx'iacetin 

000102-76-1 

90 



Triacetin 

000102-76-1 

90 


Abundance Average of 1.858 to 1.985 min.: 772440,DVdata.ms (-) 

| 43 

! 

80; 


80 


40 


20 


OVr 

m/z-> 10 


103 


57 


20 30 40 50 


TT 1-1 

60 


73 

J t-r 


ITT 

70 80 


86 
i r+r 


116 

rrL-r 


rr- 


145 


rp 


l T r 


rrTT P 

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


207 


Abundance 

! 

\ 

801 


43 


#70185: triacetin 


60 


40 


20 


15 


m/z~> 


On-n¬ 

ib 


28 

TT'l 1T> 


103 


61 


73 

r pH- r 


8 , 6 95 | || 

t I Tj - n t p Cl i r p ' t h "j~rr i q 


145 


116 


159 

i'j-rrrTpn-rrp; iipri i 


20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


rqp 


772440.D 


Wed Jan 18 11:11:06 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_030171 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\2011\02_17_11\77244G,D 
KAC 

1? Feb 2011 19:15 


ASD 
40 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMN_TOX2,L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 

4,19 

C:\Database\NIST05a.L 





1-Heptadecanol 

001454-85-9 

95 



1-Hexadecanol 

036653-82-4 

95 



Bromoacetic acid, pentadecyl ester 

131143-01-6 

94 




772440.D Wed Jan 18 11:11:07 2012 


Page 3 


Folk_OIG_PRR J)30172 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : J:\201l\02_17_ll\772440.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : J/7_ Feb 2011 19:15 

Sample Name : 

Submitted by ; ASD 

Vial Number : 40 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator ; RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NXST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMWJT0X2,L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3 5.97 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan- 6 -one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4 , 5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 



772440.D Wed Jan 18 11:11:08 2012 Page 4 


Folk_OIG_PRR_030173 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\2011\02_17_ll\772442.D 

KAC 

17 Feb 2011 19:40 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS. M 
RTF 


Abundance TIC: 772442.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS* ** 


772442.D 


Wed Jan 18 11:11:14 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_030174 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : J:\201l\02__17_ll\772443.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 17 Feb 201 1 19:53 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 43 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abundance 


TIC: 772443.D\data.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


1.895 138753 7,44 11.84 
4.193 553290 29.68 47.19 
5.967 1172392 62.88 100.00 


772443,D Wed Jan 18 11:11:19 2012 Page 1 


Folk OJG PRR 030175 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Acquis!tionMeth 
Integrator 


J:\201l\02_17_ll\772443.D 
KAC 

17 Feb 2011 19:53 


ASD 
43 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMWJTOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

1*90 

C:\Database\NIST05a.L 

Triacetin 

000102-76-1 

90 



1,2,3 -Propanetriol, diacetate 
Triacetin 

0253 95 - 31 “ 7 
000102-76-1 

90 

90 


Abundance 


801 


60 


40 


20 


43 


Average of 1.853 to 1.985 min.: 772443.DUfata.ms (-) 


103 


57 

Li— 1 j "H J 1‘ t ! p'r 


73 


« 118 
86 97 il 

-n^TT-r rT - r -,—, [ r T ; , t 1 


145 


168 


T rrr, -|■' htt-i l rrn t + 'rrr| 

m /z~> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ...100 110 120 130 140 150 160 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


#70184: Triacetin 


43 


15 


29 


103 


116 


145 


57 74 86 | v I 158 

+4vt-| . i l‘. -p T " i "v -r- y i M i . ] rrTT'i i i rrprtTTjTTiTjn-r i j "!' i " i i t "i I i [ t i 1 i “t-t~ 

m/z-> 10 20 30 40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 


772443.D Wed Jan 18 11:11:20 2012 Page 2 


Folk_OIG_PRR 030176 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\2Gll\02_l7__ll\772443.D 
KAC 

17 Feb 2011 19:53 


ASD 

43 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_T0X2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


4.19 C:\Database\NIST05a.L 


Bromoacetic acid, pentadecyl ester 

13114 3 - 01“6 

95 

1“Heptadecanol 

001454-85-9 

95 

1-Hexadecanol 

036653-82-4 

94 


I 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 


43 


5$ 


Average of 4.162 to 4.379 min.: 772443.0\data.ms {-) 


83 

69 I 97 


^-1*7 


111 


125 

! 




,11 199 167 180 191 207 224 252 281 

" |JJj - rji-"rtV|- n r-rj-T-r n—r~j-T -V-rx^ i . . ,~r- 


40 60 80 100 120 140.. 160 180 200_ 220 .240 260 280 

#151605: Bromoaceticacid, pentadecyl ester 


43 55 


69 



I 

] 



9 

7 







111 

29 






123 

Li 

Ui 



jL,4i[ 


j!|. 139 153 1R7 I? 2 208 


255 


m/z-> 


40 60 


80 


100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


772443.D 


Wed Jan 18 11:11:21 2012 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_030177 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

J:\201l\02 17 11\772443.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

17 Feb 2011 19:53 



Sample Name 

■■■MH 



Submitted by 

ASD 



Vial Number 

43 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C: \Database\SLI.L 

Minimum Quality 

t 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_T0X2.L 

Minimum Quality 

: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


3 5,97 C;\Database\NISTQ5a,L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4 , 5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 j 
60 

40 

20 

0 : 

m/z-> 20 

Abundance 

j 

80 j 
60 

40 

20 


Average of 5.930 to 6,121 min.: 772443.D\data.ms {-) 


3 i 5 


44 


70 


230 


i 

i 


1 

5 i< 

SO 

201 

j ! 

f 

i 84 , 9 , 8 | 

il, 

. 1591/ 

187 

'3 1 , 

214 

i'. t 

y 

M J 

i.,Ui i, ,„i 

“fnrnrfiATfT-H- 

h m,, 

vViViv | 

rrrrrT! i 

r, ,h j 

m.j 14 

i i • rr-T-T-T 

ULi 


258 

244 !, 281 300 


341 356 


r^T 1 < n T r-rf"^VrTYr-iT t i i i ) , . , r | 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 

#134017: Morphinan-6-one, 4 T 5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-, (S.alpha.i 


230 


42 


15 28 
OVrrA 


70 


115 


,i 55 ,84 98 

n'. h i ;l i i !• ■]. i j.. d, i 




^ 187 

15917,3 ill 

. M „,ifc .. 

yr ^TT-j V' r~n | i ' rrrp rT t 


201 


215 

t T| Iri 


258 

244 i 272 

rrUnL 


, 300 


286' 
i ittt , I f 


rn-rrrrm 1 


20 40 60 ' *80 Too 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


772443.D Wed Jan 18 11:11:21 2012 Page 4 


Folk_OIG_PRR_030178 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

J:\2011\02 17 11\772448.D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

17 Feb 2011 20:55 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 
Vial Number 

1 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 772448<D\data,m$ 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS* ** 


772448,D Wed Jan 18 11:11:36 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 030179 




Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

J:\2011\02_17_11\772422,D 
KAC 

17 Feb 2011 15:28 

OXYCODONE STD 

22 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance 

800000 

800000j 

400000 

200000 


Time-*> 



TIC: 772422. D\data. ms 
5.973 




np 


^r-r- 


2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 8.00 6.50 


T-rpr-r 

7,00 


7.50 


T-r-rr-r- 

8.00 


n~ 


T 


T 


8,50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 


5.973 

1447695 

100.00 

100.00 



772422.D Wed Jan 18 11:12:15 2012 Page 1 


Folk_OIG_PRR_0301 80 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

J:\2011\02 17 11\772422.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

17 Feb 2011 15:28 



Sample Name 
Submitted by 

OXYCODONE STD 



Vial Number 

22 



AcquisitionMefch 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

; 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C;\Da t aba se\PMWJTOX2.L 

Minimum Quality 

: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


5.97 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6“One, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z~> 20 

Abundance 

80 
60 

40 

20 


Average of 6.930 to 6.158 min.: 772422.D\data.ms (-) 


315 


44 


70 


230 


r, T 

40 



115 



140 



187 

f 

,84 W 

, I .1, J 

ill ii 161 174 it 

1 1,1! . 

ffrrT^Tr i n i Vttttttt 


L ,U t .Hi! 

TTTTTTrb tHt- 


201 


60 80 


T"p i‘ -i t ‘ prr ' l r*p 


258 

1 1 ^2 286 


300 

I. 


35e 


,-p , ri - | i - ;i i j- rmryTT 

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 .320 340 


#134017; Morpbinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyh (S.aipha.)- 


230 

! 


42 


G [ 


70 


115 

i 

j 


140 


201 


187 


- 244 272 

a 4^ 


286 


300 


ha 28 II 65 84 98 15917,3 

I 1 , 5 ,? J] J-’i u rJ.Jftl.A I, !•'■ k A , Mu A 

r » rr 'r "i i i ' T - | i I' r i | i "r i' i | -t i i ' i ' T ' i i'T i j i V i V [7 ' \ i i i i i "i ' i j ’ i l Ufc ' f I'i t i ‘] ! i' i i a "] t p r 'j i r* p n i' | f l > rj 1 n t-| 

m/z-> 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


215 

it 


258 


772422.D Wed Jan 18 11:12:16 2012 Page 2 


Folk_OIG_PRR_0301 81 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator : 

Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

J:\201l\02_JL7_ll\772469,D 
KAC 

18 Feb 2011 1:30 

BLANK 

2 

WSCREEN .M 
RTE 


Abundance TIC: 772469.DVfata.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


772469.D Ned Jan 18 11:13:13 2012 Page 1 


Folk_OIG_PRR_0301 82 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\201l\02_17_ll\772470.D 

KAC 

18 Feb 2011 2:04 

BUPRENORPHINE STD 

70 

WSCREEN.M 

RTE 


Abundance 


TIC: 772470.Oldata.ms 


600000) 

16.: 

349 

400000 : 



200000 

A 


t- .._ ... — - - 


Time-> 2,00 4,00 6.00 8.00 10.00__ 12.00 14*00 16.00 18.00 20.00 22.00 .24.0026.00 28,00 


Ret, Time Area Area % Ratio % 


16.349 2983065 100.00 100,00 


772470.D Wed Jan 18 11:13:17 2012 Page 1 


Folk_OIG_PRR_030183 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\2011\02_17_11\772470.D 
KAC 

18 Feb 2011 2:04 

BUPRENGRPHINE STD 

70 

WSCREEN.M 

RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


16,35 C;\Database\NIST05a.L 

6. 14- Ethenomorphinan-7-methanol, 17 052485-79-7 99 

6.14- Efchenomorphinan-7-methanol, 17 052485-79-7 97 

6.14- Ethenomorphinan-7-methanol, 17 052485-79-7 83 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


65 


84 


Average of 16.200 to 16,539 min.: 772470.D\data,ms (-) 


378 


101 


,123 1451©1 18+197 216 239 267284 306 33e3 f 2 

[<■ i i l'l i.!li ■ ■ 1 bIji kj I'al -» | li. | h.',;' l H | Vi.|- >11^:1 1 . , , 1 X . .n „ r ,f . ,, | |l| . , ■ ||, ^ ^ijl ^ , 


410 434 

394 I , I 450467 


rfy ’i -n r frV r Wh i 1 ] i | : } >tI j t j n 't j 1 rV t T|Tft t j-rtr 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 


Abundance# 181814: 6,14-Ethenomorphinan-7-melhanol, 17-{cyclopropyfmethyi)-.alpha.-(1,1-dime{by!ethyJ)-4,5'epoxy- 

3?8 


80 

60 

40 

20 


m/z--> 


55 


84 


101 


123 141 161 181197,216 239 256 281 306 


npT T -rr p rrrrp-m | r rnrmi|ni i j iti i j n n f i /lf'pTWj'H V^nYr'i ' YT i 'r frp r Vi'T - fT ' i f Y yv -rYY ] j 'P rrj'i rt ' i } > 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 


336 

L. 


362 


410 


394 


434 


4^0467 


772470.D 


Wed Jan 18 11:13:18 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_030184 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; J:\201l\02_17__ll\772472.D 

Operator ; KAC 

Date Acquired : 18 Feb 2011 3:12 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: WSCREEN,M 

Integrator : RTF 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NQ INTEGRATED PEAKS*** 


772472.D Wed Jan 18 11:13:24 2012 Page 1 


Folk_OIG_PRR 030185 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\201l\02__17_ll\772473 . D 
KAC 

18 Feb 2011 3:46 


ASD 
73 

WSGREEN.M 
RTE 


Abundance 


T!C: 772473.D\dafa.ms 
16.&01 


200000 

150000 


4.383 


7,647 



Time~> 2.00 4,00 6.00 8.00 


I': 

f 


__ 

.P 1 m F 1 ' ‘~T7-rn-» f-r-i-n-r-pr i r ^ 

103>0 12.00 14.00 16.00 18.00_ 20.00 22.00 24.00 26,00 28.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio 1 

2.056 

186864 

10.59 

19,45 

2.270 

186880 

10.60 

19.45 

3,404 

132918 

7.54 

13,84 

4.383 

143428 

8.13 

14.93 

7.647 

153063 

8.68 

15,93 

16 .301 

960579 

54.46 

100.00 


772473.D Wed Jan 18 11:13:29 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_030186 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

J:\2011\02 17 11\772473.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

18 Feb 2011 3:46 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

73 



AcquisitionMeth 

WSCREEN,M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a .h 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASH 

- Qual 


2.06 C:\Database\PMW_T0X2.L 
Pentane 

2-Methylpropane 
Acetic acid 


000109-66-0 5 
000075-28-5 5 
000064-19-7 3 


Abundance 


Average of 2.027 to 2.169 min.: 772473.D\data.m$ (-} 
6;1 


m/z~> 

Abundance 


m/z-> 



26 30 35 40 45 50 56 60 65 70 76 80 85 90 95 100 105 


772473.D Wed Jan 18 11:13:30 2012 Page 2 


Folk_OIG_PRR_030187 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

J:\2011\02 17 11\772473.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

18 Feb 2011 3 :46 



Sample Name 

HIMIHH 



Submitted by 

ASD 



Vial Number 

73 



AcquisitionMeth 

W3CREEN,M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C: \Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C: \ Database's, PMW_TOX2 . L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


2 2.27 C:\Database\PMWJT0X2.L 

Ethylene glycol 
2,4-Dinitrophenol 
Dimethoxyethane 


000107-21-1 9 

@ 000051-28-5 1 

000534-15-6 1 


Abundance 


80 


31 


Average of 2.240 to 2.418 min.: 772473.0\data.ms (-) 


60 { 

j 

40 j 
20 

0 


42 


■"7 


60 


72 


84 


133 151 166 

“I ' F-T> j T^ « l T -T-rT-« j ITT I J— 


mfc~> 30 40 60 60 70 80 90 100110 120 130 140 160 ... 160 


Abundance 

80 

60 

40 


3?3 


#765: Ethylene glycol 


P5 


43 


20 




m/z--> 


62 


T 


T 


"I r ^ ri ' I 


~ T i i > “ i f i r r~ 


30 40 SO 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 


772473.D Wed Jan 18 11:13:30 2012 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_030188 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

J:\2011\02 17 11\772473.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

18 Feb 2011 3:46 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

73 



AcquisitionMeth 

WSCREEN,M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMWJTOX2.L 



PKtt RT 

Library/ID 

CASH 

Qual 


3 3.40 C:\Database\PMWJT0X2.L 

Acetaldehyde 
Ethylene oxide 
Acetic acid anhydride 


000075-07-0 4 
000075-21-8 4 
000108-24-7 2 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


31 


OWvrr-fL'l 


Average of 3.356 to 3,463 min.; 772473.D\daSa.ms {-) 


61 


72 


52j, ,, 


84 1 ? 2 126 2( ? 7 

rn-pH» n } t rrr -| I n i j i rn | i H i | n i rp"> i- r- p i i r p -rrq - mi|iinjn 4-rj-m‘i j- 


m/z--> 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 


80 i 


29 


#4193; Acetaldehyde 


PI 


44 


60 


40 


20 i 


0 i' L -r-rT-i r r-n-f 


i T n ! rp * . rj-rm | t 


rp 


m/z-> 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


'T 


772473 .D 


Wed Jan 18 11:13:31 2012 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_030189 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

J:\201l\02 17 11\772473,D 


Operator 

KAC 


Date Acquired 

3:46 


Sample Name 

kHriWHil 


Submitted by 

ASD 


Vial Number 

73 


AcquisitionMeth 

WSCREEN.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C: \Database\SLl, L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NlST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


4 4.38 C:\Database\PMWJT0X2.L 

Acetic acid anhydride 000108-24-7 9 
Aminoethanol 000141-43-5 5 
Eticyclidine prec. (ethylamine) 000075-04-7 3 



Abundance 

80 


4j3 


#2756; Acetic acid anhydride P351 


60 

40 


20 


31 


60 


74 


mi ; uu | 


TtjttttjttttI 


i ii i j ii ii j 


I I li | M ■ > l ■ ■ ■ M 


,T r T 


m/z-> 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 


772473.D 


wed Jan 18 11:13:32 2012 


Page 5 


Folk OIG PRR 030190 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : J:\201l\02__i7_ll\772473.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 18 Feb 201 1 3:46 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 73 

AcquisitionMeth: WSCREEN.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PIW_T0X2,L 

PK# RT Library/ID 


5 7.65 C:\Database\NIST05a .h 


Octadecanoic 

acid 

000057-11-4 

93 

Octadecanoic 

acid 

000057-11-4 

96 

Octadecanoic 

acid 

000057-11-4 

91 


CAS# Qual 


Abundance Average of 7,824 to 7.738 min.: 772473.D\daSa.m$ (-) 



Abundance #114822: Octadecanoic acid 



772473,D Wed Jan 18 11:13:33 2012 Page 6 


Folk OIG PRR 030191 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : J:\2011\02_17_11\772473.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 18 Feb 201 1 3;46 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 73 

AcquisitionMeth: WSCREEN.M 
Integrator : RTE 


Seax"ch Libraries; C:\Database\SLX.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_T0X2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


6 16.30 C:\Database\NIST05a.L 

6/14 -Ethenomorphinan-7- methanol, 17 052485-*79-7 95 
6,14-Ethenomorphinan-7-methanol, 17 052485-79-7 93 
6,14-Ethenomorphinan-7-methanol, 17 052485-79-7 83 



772473.D Wed Jan 18 11:13:34 2012 Page 7 


Folk_OIG_PRR_030192 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

J:\2011\02_17_11\772481.D 

KAC 

18 Feb 2011 8:19 

BLANK 

2 

W8CREEN.M 
RTE 


Abundance TfC; 772481.D\dala.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS* * * 


772481.D 


Wed Jan 18 11:13:52 2012 


Page 1 


FolkJ3IG__PRR 030193 









Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

J: \2011\02_17__11\7 724 82 .D 
KAC 

18 Feb 2011 8:53 

BUPRENORPHINE STD 

70 

WSCREEN. M 
RTE 


Abundance T!C: 772482,D\data.m$ 

16.&49 

600000 

400000 

200000 

JL 

U i r r=f=r \ i i 1 f'rr i t ) f i > =r j i i i f j i i i i ) i r-rrjn i rpi i— j—i—j— i r~r~ r | m i r-j > s n-rrr t t \ n i i 

Tfme--> 2,00 4.00 6.00 8,00 10.00 12.00 14,00 16.00 18.00 20.00 22.00 24,00 26X0 28X0 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

16.349 

3000424 

100.00 

100.00 


772482.D 


Wed Jan 18 11:13:57 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 030194 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\2011\G2_17_11\772482.D 

KAC 

18 Feb 2011 8:53 

BUPRENORPHINE STD 

70 

WSGREEN.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NlST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMWJTOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 16.35 C:\Database\NIST05a.L 

6,14-Ethenomorphinan-7-methanol, 17 052485-79-7 99 

6, 14-Ethenomorphinan-7-methanol, 17 052485-79-7 98 

6,14-Ethenomorphinan-7-methanol, 17 052485-79-7 64 



Abundance#!81814; G^-EihenomorphinanJ^methanol, 17-(cyclopropylm8thyf)-.afphaX / U-dimethylethyl)-4 1 5-epoxy- 


80 

60 
40 1 
20 


55 


m/z-> 


TTP 

40 


84 


101 


i i'V i I ’vi fV- 


60 


123 141 161 181197 218 239 256 281 

r ji |i. h, .H,y ^ I jiUlj^ S 0i, ii" jl Ill I . 


306 


336 

i n >L 


352 


8 


410 


434 


394 


4|0467 


T TTTT'|'TT'rr T 'rrT'r"j' T 'rr tttTTT^T' n'TjTTrill i n | rri i jT m * i < i i i [ i < m j j > i l | . I 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 


772482.D Wed Jan 18 11:13:57 2012 Page 2 


Folk OIG PRR 030195 












Area Percent / Library Search Report 



Information from Data File: 

File Name 

F:\Ql-2011\System6\02 12 ll\771505.D 

Operator 

DJR 

Date Acquired 

12 Feb 2011 9:04 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 
Vial Number 

1 

Acquis1tionMeth 

SCREEN.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 771505-D\data,ms 



0 | rm | T I I rp r itijiii-iji iiij rr-rnp r t f r yi t t i pT -r-rp-r-n - f rr i i j < t-n-prrrq-rT-i » 

Time-> 2. 00 4.00 6.00 8.00 10.00 12 .00 14.00 16 .00 18.00 20.00 22.00 24.0 0 26. 00 28.00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


771505.D Wed Jan 18 11:28:00 2012 Page 1 


Folk_OIG_PRR_030196 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-2011\System6\02_12_ll\771506.D 

DJR 

12 Feb 2011 9:38 

TESTOSTERONE ENANTHATE STD 

6 

SCREEN.M 
RTE 


TIC: 771506,D\data.ms 
12.741 


600000 

400000 

200000 

o v • - n 1 1 f 1 f 1 1 1 H' rT 

2.00_4.00 _JM)0 8,00 


i < | * T i i i y m i | i t n i i T i T j i | i i Y^t 'i i t? | i i i T | i \ i"i 

1 0.00 12,00 14.00 16,00 18.00 20,0 0 22 .00 24.00 26.00 28. 00 ___ 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 


12.741 

3235770 

100,00 

100,00 



771506,D 


Wed Jan 18 11:28:05 2012 


Page 1 


FolkJ3IG__PRR 030197 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : P:\Ql-2011\System6\02__12_ll\771506.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 12 Feb 2011 9:38 

Sample Name : TESTOSTERONE ENANTHATE STD 

Submitted by : 

Vial Number : 6 

AcquisitionMeth: SCREEN.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 12.74 C:\Database\NIST08.L 


Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

99 

Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

99 

Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

96 


Abundance 

80 

43 

60 

40 

20 * 

o WM 

m/z-> 40 


Average of 12,634 to 13.085 min,: 771508.D\datams (-) 
1J4 


147 



80 100 120 140 160 180 200 2 20 240 2 60 280 300 320 340 360 380 400 


Abundance #195843: testosterone enanthate 



771506.D wed Jan 18 11:28:05 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_030198 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Ql-2011\System6\02__12_ll\771511. D 
DJR 

12 Feb 2011 12:29 

BLANK 
ASD 
1 

SCREEN.M 
RTE 


Abundance TIC: 77151LDVdata.ms 



0 i i ' . i i i *— t j i i i j rn i p i i i i | i i i i [ i ) i ) y t i i i ) i i i i j- n i »~j i * n"T’~) ; r~i i pr i i r~| » i"tt 

Time-> 2.00 41)0 _6,00_8.00_ 1000 12.00 14.00 1 6 . 0 0 18,00 20.00 22,00 24.0Q_26M 28.00_ 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS * * * 


771511.D 


Wed Jan 18 11:28:50 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_030199 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


F:\Ql-201l\System6\02_12_ll\771512.D 

DJR 

12 Feb 2011 13:03 


ASD 

12 

SCREEN *M 
RTE 


Abundance JiO: 771512.D\data.ms 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio 

2.460 

662636 

3.28 

8.20 

5,833 

8078001 

40,02 

100.00 

6.207 

1935947 

9.59 

23.97 

6,509 

105856 

0.52 

1.31 

7.066 

1550424 

7.68 

19.19 

12.764 

7851396 

3 8,90 

97.19 


771512.D 


Wed Jan 18 11:28:54 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_030200 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql~201l\System6\02 12 ll\771512.D 
DJR 

12 Feb 2011 13:03 


ASD 
12 

SCREEN,M 
RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C;\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C;\Da taba se\PMW_T0X 2,L 


Library/ID 

CAS ft 

Qual 

1 : \Database\NIST08.L 



Benzyl Alcohol 

000100-51-6 

98 

Benzyl Alcohol 

000100-51-6 

96 

Benzyl Alcohol 

000100-51-6 

95 



771512,D Wed Jan 18 11:28:54 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_030201 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\System6\02_12_ll\771512,D 
DJR 

12 Feb 2011 13:03 


ASD 

12 

SCREEN,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_T0X2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 5.83 C:\Database\NIST08.L 


Benzyl 

Benzoate 

000120-51-4 

97 

Benzyl 

Benzoate 

000120-51-4 

96 

Benzyl 

Benzoate 

000120-51-4 

93 




771512.D Wed Jan 18 11:28:55 2012 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_030202 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-2011\System6\02_12_JLl\771512.D 
DJR 

12 Feb 2011 13:03 


ASD 

12 

SCREEN.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NlST08.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

3 

6.21 

C:\Database\NIST08,L 
Benzoic acid, 2-hydroxy-, 
Benzoic acid, 2-hydroxy-, 
Benzoic acid, 2-hydroxy-, 

phenylmet 000118-58-1 91 
phenylmet 000118-58-1 91 
phenylmet 000118-58-1 90 



771512.D Wed Jan 18 11:28:55 2012 


Page 4 


Folk_OIG_PRRJ)30203 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-2011\8ystem6\02_12_ll\771512.D 

DJR 

12 Feb 2011 13:03 


ASD 
12 

SCREEN.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI*L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4 6.51 C:\Database\NIST08.L 

Hexadecanoic acid, ethyl ester 000628-97-7 97 
Hexadecanoic acid, ethyl ester 000628-97-7 94 
Tetradecanoic acid, ethyl ester 000124-06-1 86 



Abundance #124593: Hexadecanoic acid, ethyl ester 



771512.D 


Wed Jan 18 11:28:56 2012 


Page 5 


Folk_OIG_PRR_030204 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Filet 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Gl-201i\System6\02_12_ll\771512.D 

DJR 

12 Feb 2011 13:03 


ASD 

12 

SCREEN.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 
C:\Da tabase\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# Qual 


5 7.07 C:\Database\NIST08.L 


Ethyl 

Oleate 

000111-62 - 6 

99 

Ethyl 

Oleate 

000111-62-6 

99 

Ethyl 

Oleate 

000111-62-6 

93 




771512.D 


Wed Jan 18 11:28:56 2012 


Page 6 


Folk_OIG_PRR_030205 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-201l\System6\02__12_ll\771512.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 12 Feb 201 1 13:03 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 12 

AcquisitionMeth: SCREEN.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NIST08,L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMWJTOX2 . L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


6 12.76 C:\Database\NIST08.L 


Testosterone 

enanthafce 

000315-37-7 

99 

Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

99 

Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

98 



m/z-->_ 40_ 60 JBO 100 120 140 160 180 .200 220_240 260 280^ 300 32 0 340_360_ 380 400 


Abundance #195841: Testosterone enanthate 



771512.D Wed Jan 18 11:28:57 2012 Page 7 


FolkJDIG PRR 030206 













Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by ; 

Vial Number : 

AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File: 

F:\Ql-2Gll\System6\02JL2_ll\771514.D 
DJR 

12 Feb 2011 14:12 

BLANK 
ASD 
1 

SCREEN.M 
RTE 


Abundance TfC: 771614.D\data.ms 



0 j j T T -|— r i | 1 I T T ~ T 7 j I I T T | 1 1 — I 1 — p r ~T ~^T | T""l 1 i f—P"! T "T f I I—1 I j T T 1 I"'"~1‘ ! !“1 J f | "1 JT t TT J 1 fTT 

Time :: > 2,00 4.00 6.00 8,001000 J^OO _A4,Q0 16.00 16.00 20.00 22.00 24'OQ 26^00 28,00_ 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS* * * 


771514.D Wed Jan 18 11:29:18 2012 Page 1 


Folk_OIG_PRR_030207 




20Z0Z0 yad 910 >j|Od 


T 


ZTQZ TZ'GZ'Tl 81 P©M CTSTST^ 


£,S' 89 frS’LS SL£€8fr 

00*00T T€ * frS Z16V0L 

OS* ST Sf? * 8 080601 


IT 0 'ZT 

TOZ'9 

LLV'Z 


% oxqt?H % ^oxy i?OJ¥ 


aiuxj, * qan 


Q08Z 00*93 0Q>3 00*22 00*02 OOm 00*91 00‘H 66*21- 0001 008 009 66V 6b‘Z""<“®Ml 



BJ-tf 
W*MH3HDS 
SI 

asv 


9 •' T TIGS qoa ST 

nra 

ctstsi^Xit si soNo^^sAsXitos-toX 1 ^ 


xoqi?ji6aqui 

qqawuoxqxsxnbov 
jcaqumj^ t^ta 
A q paqqxuiqns 
aui^M Bx&m&s 
poaxnbav aqea 
xoq^xado 
am^M ^ITd 


:0ixa isqaa uicag uoxqmuxoqui 


qxodaa qoa^as Ajc^xqxq / quaoaaa 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-2011\System6\02_12_ll\77151S.D 

DJR 

12 Feb 2011 14:46 


15 

SCREEN.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Datafoase\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_T0X2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 2.48 C:\Database\NIST08.L 


Benzyl 

Alcohol 

000100-51-6 

94 

Benzyl 

Alcohol 

000100-51-6 

91 

Benzyl 

Alcohol 

000100 - 51-6 

90 


Abundance Average of 2.454 to 2.667 min.: 771515.D\data.ms (-) 




771515.D Wed Jan 18 11:29:21 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 030209 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquieitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\System6\02_JL2_ll\771515.D 
DJR 

12 Feb 2011 14:46 


ASD 
15 

SCREEN.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: SO 

C:\Database\NIST08,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.20 C:\Database\NIST08.L 

Benzoic acid, 2“hydroxy-, phenylmet 000118-58-1 94 
Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmet 000118-58-1 91 
Benzoic acid, 2-hydroxy- f phenylmet 000118-58-1 90 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


0 


Average of 6.163 to 6.385 mm.: 771515>D\data.ms (-) 

9il 


65 


31 


39 51 


77 


228 


105 1 ? 1 129 139 151 164 182 197 207 

t Yt t t i j rr rr| 11 > iyr tr- rp * ! > ry t T f i j i i iV f »> i rjTi n 11 iVrp i; < p it? j ; 11 i jtt t'i p n rp u p mrr p - i 1 1 p m p 11 it ; 11 u j i m I j i i 

m !z~> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220_230 


Abundance 





771515.D Wed Jan 18 11:29:22 2012 Page 3 


Folk_OIG_PRR_030210 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\System6\02_12_ll\771515,D 
DJR 

12 Feb 2011 14:46 


ASD 
15 

SCREEN.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Datafaase\PMWjT0X2 .h 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3 12,71 C:\Database\NIST08.L 

Testosterone enanthate 000315-37-7 86 

Testosterone enanthate 000315-37-7 83 

1,4-Estradien-3-one, 10-.epsilon.-1 1000151-30-9 60 



Abundance #195841: Testosterone enanthate 



771515,0 Wed Jan 18 11:29:22 2012 Page 4 


FolkJ3IG__PRR 030211 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-2011\System6\02_12_ll\771517.D 

DJR 

12 Feb 2011 15:54 

BLANK 
ASD 
1 

SCREEN,M 
RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


771517.D 


Wed Jan 18 11:29:33 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_030212 






CLZOCO Had 910 >l|Od 


I s6B(3 


2102 9£ '■ 6Z '• XT 81 u«r PSM 
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00 J 001 

80TOSS2 
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% eaxv 


9UITJ, ' qan 


0082 00'92 00>2 0022 0002 0081- 009V 00*-U 0071 0001- 008 00'9 00't’ 007 <-aw!l 

_i_i _Li _L^JU-L_1_* I i t I _LI i i 1_; l i l _ lJ _I_L-l—| 1 I t _ L _j _JL fill i I t J t i i I \ Ll-J ; \ Q 

000001 , 
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oooooe 

QOQQOfr 
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iP4ti 

$weiep\Qsigu£ O II 


eouepunqv 


3J.H 

W’N33H0S 

8T 

asv 

82 : 9T TT02 q^d 21 

nra 

CT 8T5T£,rfL\TT 21 20\9U13 ^sAs\TI 02-IO\ : d 


qqaw^oxqxsxnbov 
aoqtunM i*?ta 
A q paqqxtuqns 
sumjsj a-[dui^s 
pajtxnbov aq^a 
jtoq^ado 
9U112N 9tTd 


aiTd eqea uioxj uoxqeuixojui 


qxodan qo^^as AjEBaqxq / quao.xaa 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\System6\02jL2_ll\771518.D 
DJR 

12 Feb 2011 16:28 


ASD 
18 

SCREEN.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C : \Database\PMW__T0X2 , L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 12.74 C:\Database\NIST08.L 


Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

99 

Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

99 

Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

90 




771518,D Wed Jan 18 11:29:36 2012 Page 2 


FolkJ3IG__PRR 030214 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F;\Ql-201l\System6\02_12_ll\771526.D 

Operator : DJR 

Date Acquired ; 12 Feb 2011 21:02 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth; SCREEN.M 
Integrator : RTE 


Abundance TIC: 771526.D\data.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


771526.D Wed Jan 18 11:29:56 2012 Page 1 

Folk_OIG PRR 030215 









Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Ql-201l\System6\02_12_ll\771527.D 

DJR 

12 Feb 2011 21:36 

TESTOSTERONE ENANTHATE STD 

6 

SCREEN.M 
RTE 


Abundance TIC: 771527,D\dafa.ms 

I 12.^41 


600000 

400000 

200000 


oy-T-> i ^ i"i m i M’ 
Time-> 2.00 4.00 6.00 

"H 1 j t i i T } 1- i ] l 

8.00 10.00 12.00 

**i—i|— ~ — i j 

14.00 16.00 

M | rHTj nn I utqTT'M | ! 1 1 1 H i m 1 

18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 

Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

12.741 

3138699 

100.00 

100.00 


771527.D 


Wed Jan 18 11:30:04 2012 


Page 1 


FolkJ3IG__PRR 030216 










Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Ql-2 01l\System6\02_12__ll\7 71527.D 
DJR 

12 Feb 2011 21:36 

TESTOSTERONE ENANTHATE STD 

6 

SCREEN.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 

: 80 



C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 

: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 

12,74 

C:\Database\NIST08.L 





Testosterone enanthate 

000315-37-7 

99 



Testosterone enanthate 

000315"37-7 

99 



Testosterone enanthate 

000315-37-7 

96 

Abundance 

—. 

Average of 12.634 to 13.090 min,: 

771S27.D\data ms (T 

.— 

I 


124 




80 

60 

40 

20 

0 


43 


91 


67 




106 


147 


161 


185 


228 


199 


213 


253 270 288 358 400 

i ll h , i 3 1. 6 331 j 372386 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


I ' jTTTT[ I l I I | I t I i j 1 TTTJTT M j M I I j i i I t } 1 1 I I | " T ? M j I I I I f t l I I |~T f I 1 [ I I T 1 ( I I I I f l ( I l |T~rT l | I I I I | I 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


124 


#195841: Testosterone enanthate 


43 


m/z~> 


Tnrrj 

40 


91 105 

Mi 


147 


161 


185 


228 




199 

at 


213 


255 

-Aui 


271 


288 


368 

315329343 ! 372386 


400 


frTT i"|' i' : irr*pfrrf| rrr rp'ir Y jTTT-fp-rVf | 'i V < ■ TjtT i i^-r r rry i r i rprr r i f i rr r ; i f i i p r i r g i i 1 t j i 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


771527.D Wed Jan 18 11:30:05 2012 
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Folk_OIG_PRR 030217 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Filet 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Ql-2Gll\SyStern6\02__12__ll\771574 .D 

DJR .. 

14 Feb 2011 00:23 

BLANK 

2 

WSGREEN.M 
RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS * * * 


771574.D Wed Jan 18 11:30:53 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 030218 











Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Ql~201l\System6\02_12__ll\771575 . D 
DJR 

14 Feb 2011 00:58 

NANDROLONE DECANOATE STD 

75 

WSCREEN,M 
RTE 


Abundance TIC: 771575,DWata.ms 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

16.328 

11488240 

100,00 

100.00 


771575.D 


Wed Jan 18 11:30:56 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_030219 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Ql-2011\System6\02 12 

11\771575.D 

Operator 

DJR 


Date Acquired 

14 Feb 2011 00:58 


Sample Name 
Submitted by 

NANDROLONE DECANOATE STD 


Vial Number 

75 


AcquisitionMeth 

WSCREEN.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_T0X2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 16.33 C:\Database\NIST08.L 


Nandrolone 

decanoate 

000360-70-3 

99 

Nandroione 

decanoate 

000360-70-3 

93 

Nandrolone 

decanoate 

000360-70-3 

87 


Abundance Average of 16.067 to 16.784 min.: 771575.D\data.ms (-) 



771575,D Wed Jan 18 11:30:57 2012 Page 2 


Folk_OIG_PRR_030220 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Ql-201l\System6\02_12_ll\771580.D 
D JR 

14 Feb 2011 3:49 

BLANK 
ASD 
2 

WSCREEN.M 
RTE 


Abundance TIC: 771580.D\da(a,rn$ 



01 ■ 1 J T [ ’ 1 1 ' I -r—r— t- r-j t i rt pTm t | i i t * j t t t t f irT ^* r 7 | 1 1 rT T m nP“ rT T I ,_r ^ T 

Tlme -> 2.00 4.00 6,00 8.00 1 0,0 0 12.0 0 14 .00 16.00 18.00 20.0 0 2 2.00 241)0 26. 00 2 8.00_ 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS* * * 


771580.D 


Wed Jan 18 11:31:15 2012 


Page 1 


FolkJ3IG__PRR 030221 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-2011\System6\02JL2_ll\771581.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 14 Feb 201 1 4:23 

Sample Name : 

Submitted by ; ASD 

Vial Number : 81 

AcquisitionMeth; WSGREEN,M 
Integrator : RTE 


Abundance 
1000000 

800000 

600000 

400000 

200000 

°‘W 

Time-> 2.00 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

16.292 

7437597 

100.00 

100.00 



TIG: 771681 ,D\data.ms 
16 . £92 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-2011\System6\02_12_ll\771581.D 

DJR 

14 Feb 2011 4:23 


ASD 

81 

WSCREEN * M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMWJT0X2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


16.29 C:\Database\NIST08.L 


Nandrolone 

decanoate 

00036 0- 70-3 

99 

Nandrolone 

decanoate 

000360-70-3 

99 

Nandrolone 

decanoate 

000360-70-3 

81 


Abundance Average of 16.037 to 16.689 min.: 771581 .D\data.ms (-) 


1 1 ° 



m/z-> 40 6080100 120 140160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400420 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\System6\02_12_ll\771583.D 

DJR 

14 Feb 2011 5:31 

BLANK 


WSCREEN.M 
RTE 


Abundance TIC: 771583.D\data.ms 



•Time~ > 2 . 0 0 4,0 0 6,00 8.00 10.00 12.00 14. 00 16. 00 18.00 2 0.00 22.0 0 24.00 26.00 28.00 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


771583,D 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Ql-2011\System6\02__12__ll\771584 , D 
DJR 

14 Feb 2011 6:OS 

NANDROLONE DECANOATE STD 

75 

W8CREEN.M 
RTE 


Abundance TIC: 771584,D\data.ms 



Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

16 * 327 

11433576 

100.00 

100.00 


7715S4.D 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Ql-2 011\System6\02__12_ll\771584 .D 
DJR 

14 Feb 2011 6:05 

NANDROLONE DECANOATE STD 

75 

WSCREEN.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 16.33 C:\Database\NIST08,L 


Nandrolone 

decanoate 

000360-70-3 

99 

Nandrolone 

decanoate 

000360-70-3 

99 

Nandrolone 

decanoate 

000360-70-3 

95 



Abundance 


#203254: Nandrolone decanoate 
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